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88 已 经 日 釜 显著 。 
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JE, 秧苗 必须 是 长 得 粗壮 , RIESE, | NR 805 “SE HOARD, RMB, 其 他 的 部 
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tS", (Ai OHS, 而 是 供给 = 。 
根 所 需要 的 氧气 在 水 徒长 的 埋 叶 非常 软弱 ，。 m2 ARS OTR 二、 
如 果 一 开始 即 在 强烈 的 阳光 干 晒 薄 ， 容易 档 水 深 时 氧气 供 稚 不 足 ， ins ER .成 者 不 要 很 。 本 
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| 插秧 7 日 后 再 生根 的 基 ， cates asel DELS, RMR | 
| aE LAER ORE). ， FRSA RRA: eS 
E SERIALS, RAR EOREE RIE FAA S4OKMRE, CHCA 
| BAX, MHAKRKH LMOWEKE - 合 ， 以 地 上 部 分 生长 量 多 的 折 圳 苗 的 发 根 量 
WES PRC PRBS) ”为 最 多 ;发 根 率 也 高 但 是 50 天 和 70 天 的 秋 苗 * 。 
| 却 正 相反 ,40 天 的 昔 最 好 ,55 天 苗 次 之 ;70 天 ， 不论 其 播种 量 如 何 * DROME IR, 
的 苗 最 未 ;次 这 种 情况 来 看 , 可 以 规 明 各 式 秧 ”折衷 苗 次 之 ， 永 秧苗 最 医 。 也 就 是 40 天 苗 中 ， 
田 的 秧苗 ;秋田 的 及 数 仍 长 ,其 发 根 的 能 力 僵 ARNT LA AKERS, 
低 。 Ses eee SUR REO RPA ES lb 


; Sys cc pba BH DIE Re 
M2, PROM RAE BBE 


“等 的 影响 而 降低 的 程度 ， 较 折 坎 凋 BABE 


Bs, AT REA SL APA A 
发 根 力 。 > 
-和 上 所 这 ， 由 于 青 匣 方 法 的 未 同 所 产生 


py Baths LGD Ae ABR AR OES 


WRIT — TERY 2A, 这 种 影响 是 由 于 下 


面 所 壕 的 秩 昔 地 上 郁 分 的 体内 所 合成 分 的 不 


FAT SEP» 
四 、 区 和 水 名 从 的 不 同上 


Meet rey ee at 


6 ue 
36% (1957, BMRB 给 
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“永超 过 300 转 《〈 即 拓 j 转 速度 每 分 句 在 2， 250 尺 
-_ 志 右 这 因 问 转速 度 过 天 , 对 谷 种 的 神 击 也 大 ， 
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REPRE: 是 选用 开花 后 20 天 左右 的 
极其 幼 嫩 的 种 子 ; 但 由 于 种 子 含水 量 很 多 , 养 
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以 上 三 种 方法 , 在 采取 他 满 子粒 方面 ,是 
有 意义 的 ,但 如 果 进 行 盐水 选 种 时 ， me 
起 这 些 方法 的 必要 。 | 
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拔 产 地 产品 和 当地 产品 在 秧苗 生长 和 移植 后 
鹊 生 长 及 收获 量 上 的 比较 ;如 图 4 所 示 , 没 有 
-很 大 的 差别 。 央 此 在 温 咀 地 区 , 只 要 充分 地 注 
意 采 种 就 可 以 了 。 


‘BUR th Wa, BAER, | 
(2 LAGE WP LAE IYER GEOR PNA AK 


140 oie 
ROWE 


| SBeeaaneene Ay VV 
oh CA” ROKR it 1 
1 Te Gua ~ 
bs Za.» RB KDE iY AQ 
H100R ele 
L og BANAHA- 
fir = A EAB 
| AeA 
eae a4 eANAE 3 
ook BOB 
19D EO RANA HA 
GF 1G ae: Z SS VA Ls 乡 - 
“作用 、 多国 | 乡 国 | 到 | 
PABA BANA HA 
2-2 8. 2 = 
PR HER RS RR 
到 ae 
号 eS 
Hid ASTRA -> :> 
COLA REEL)” 
= 储 . 


A ALE AR SP IS ER 


PAE eS, ROE HA 


SERRE. RULE ARE 


不 利 的 。 同 时 在 储藏 的 时 期 还 要 充分 地 考虑 


一 


量 和 温度 的 关系 ， 因为 害虫 和 病 诗 的 活动 往 
往 是 随 之 而 来 的 。- 

”通常 为 了 防止 霉 离 在 谷 种 中 繁殖 ， 须 要 
把 谷 种 晒 到 含水 量 1 生 .5% 以 下 。 温度 在 15 度 
DAR RS, ANS A 不 能 繁殖 ，20 度 以 圭 
时 ,就 都 能 繁殖 , 妨害 种 子 的 品质 和 发 荐 。 种 
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分 。 使 种 子 所 含水 量 稳 定 在 14. 5 KIN ADE 


0) 70%, AOE RAR BEM ， 


到 14. 5 站 以 下 , 如 果 周 围 空气 中 的 湿 产 高 时 ， 
会 吸收 空气 中 的 水 分 。 所 以 笛 藏 的 最 好 方法 
是 把 种 子 奸 于 含水 量 1.5%6、 湿 度 70%-、 诗 度 
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一 片 时 第 二 片 时 ……… 芭 株 源 高 ; 时 数 也 
渐 多 。 
分 , 如 图 5 所 示 , 被 幼 薄 所 跑 收 ,就 是 幼苗 在 开 
始 时 依靠 胚 我 中 所 储藏 的 养分 生长 ， 其 后 随 
着 根 的 伸 长 逐 浙 吸收 土 起 中 的 养分 而 转 为 独 


立 的 生活 。 随 着 幼苗 的 生长 , 胚 我 中 所 储藏 的 


养分 如 图 5 所 示 , 逐渐 被 吸收 治 耕 ,最 后 完全 
用 尽 。 筷 苗 由 依靠 胚乳 养分 转 为 独立 生活 的 


时 期 ,是 在 生出 三 片 和 四 片 本 叶 之 际 , 在 生出 
三 片 本 叶 之 前 , 主要 依靠 胚乳 中 的 养分 , 从 生 - 
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分 ,而 转 和 独立 的 生活 这 个 转换 期 普通 称 为 
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双重 又 大 的 种 子 时 , TV aie, 一 般 还 
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方 , 这 是 在 溪 种 时 信和 丝 注意 的 事情 。 
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-秋田 的 宽度 为 工 半 中 至 2 问 左右， 长 度 

FY VASE WWE, 但 长 方形 的 秧田 较 好 。 实 度 大 
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APE OMELET A KA RM 
秋 苗 的 生长 因而 在 拔 秧 后 移 杆 前 施用 圾 好 。 
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Bis 6 一 12 人 小时， 的 人 仆人 全 个 和 的 温度 7 度 以 下 时 ;应 灌 以 3 寸 左右 的 深水 ,其 


疝 僵 可 态 短 。 1 他 的 情 te Hark SAAR, 


— 26 — 


y | 
ye 
~ ae 
. 


~~ 


二 \ 
= > d 
+. rm ? 6 ~ 
ih ; 
¥ . ? 三 
天 一 
- <= “s 
‘ : 
* - 
4 > 一 ‘. Nab 
x 一 
= 和 > 
mi —. x — 
FF % 7 * 人 


aii 
; 
’ 
w 4 
j 
s 
‘ 
\ 
a ee: Se 


4 3 于 2 ; b 
os : 
ye es a Oise ge er 

~ k a- % 4:3 ; : 

? 了 > : 3, A 
wee a Risen Bias 上 ie Sat f 4 
oe ! - a 
baie : Up eS RN se “ A 7 


7 RBO0D~ 120079 
- B90-1900-3 
: 660~ 200-3 : 


; < ; a : 
co es - 
aewes Fe 


4 


+ 在 在 床 播种 时 在 高 床 氮 补 间 进 行 压 种 时 


pays 


7 


‘ 
as 
id 
。 | > ¥ at 
~ 一 i 
4 , 7 4 . q : 
- - o 
> yor? 了 . 
tn z 区 
一 ~~ 
= ve 
ny > | 
H . 
co y 
: + 
yw 


从 县 方形 秋 圣 的 丽 便 分 2 一 3 SUS 
TA a FA See a PRE HE VS 


fe Ai rk OMIA OOO ENE 1 5 ee 
ee ee 


+ 
TEP AD RE TK : 


和 


届 四 的 后 期 只 在 有 下 氏 的 危 隐 时 ， 才 在 
田 内 洪 二 深水 ,其 他 的 时 候 务 普 汉 水 ;和 且 时 
常 在 白天 或 夜间 将 水 落 二 ,以 持 青 硬 壮 的 身 
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MOR. | 
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-了 普通 的 施用 方法 外 ， 在 落水 期 前 后 用 狗 加 


fe RAT TEA, 有 相当 效果 。 
:播种 后 十 天 左右 进行 晒 芽 时 ， 每 坏 秧田 
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可 ), 能 抑制 杂 草 , AAT RE 
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网 药剂 0 5— 1 DIAM 2 天 的 水 网; mit 


田 肉 的 永 深 ;使 恰好 把 昔 没 在 永 丙 ; 然后 用 中 
索 哇 洒 药 剂 ; f0 小 时 以 后 进行 换 水 呈 
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党 3 一 4 合 时 天 有 赐 只 有 一 根 。 
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普通 如 有 果 插 秧 推迟 时 ; 播种 也 要 推迟 。 
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“一 的 长 期 问 闪 , 培 青 多 数 的 秋 苗 ， 因此 很 消耗 
时 期 内 都 被 训 为 是 改良 秋田 的 一 种 ， 在 温暖 


地 力 ， EMM OL LE RRS IES, 不 能 
WOH. RAAT OG ERA, 


ALRITE, SOUR A | 
orc SCORER AAEM LEE 
ERTS 


二 、 各 四 的 作 法 Wt 


1, SBME 有 前 省 作 物 也 没 | 
有 关系 ， 但 此 处 所 举 的 例子 因为 是 重 粘 实 士 
wh, 而 且 是 休闲 地 。 年 前 刨 除 稻 茬 后 淡 耕 (2.5. | 
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背 明 处 暗 干 后 ， 歼 在 席 子 上 用 脚 轻 轻 的 接 下 。 
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左右 ; 此 时 水 已 减少 ， 床 面 也 固定 下 来 ， 多 少 : 


要 出 现 一 些 高 低 不 平 的 现象 。 然 后 再 灌水 溪 
-到 床 沿 附近 , 看 准 永 平 线 进行 修整 床 面 工作 。 
如 果 平 整 工作 作 的 不 够 , 不 但 发 们 不 齐 ， 70 
秧苗 的 发 育 也 不 均匀 。 - 

6. 适合 所 种 的 床 面 硬度 四 活 合 播种 的 
| 床 面 硬度 是 以 播 下 的 种 子 在 床 面 扎 进 一 定 或 
者 三 分 之 二 为 度 * 如 果 床 面 过 硬 , 发 生 缺 水 ， 


WAREAF EHR, WR, A 


播 下 的 种 子 下 沉 土 中 ， 这 样 会 引起 氧气 不 足 
妨碍 发 菠 , 即使 发 了 萍 ,也 容易 得 立 枯 病 。 
PR 过 条 :时 , 须 临时 AK HK: 相 
反 , 如 果 床 面 过 软 时 ， 喜 要 排水 ， 一 直 等 到 它 
-达到 适 
Toa Fe REEEAERS 


= AIRE | 
防风 限 的 作业 出、 


2 更 


aaa MLM ARM, 


加 上 身 田 RHE RR 的 * 播 秋 的 适宜 时 
期 ， 虽 因 地 区 和 品种 而 不 同 ， 不 过 在 新 渔 县 的 
“平原 地 区 , 早 装 种 在 5 月 于 名, 中 芍 种 在 5 月 
未 、 mae 6 月 上 多 就 可 以 播种 。 
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当 的 硬度 为 止 。 只 闫 提前 早 播 一 两 天 ， 


 BTRAB s, 早熟 种 以 40 天 以 内 、 rae 
HUMOR AA Wt FA FH AOS RAH. 12 


ZL, ARR , 即使 秋田 HRB 了 


丸 天 ,也 没有 多 大 妨碍 。 


`， 2, 播种 量 1 反 步 需要 多 少 种 于 要 看 3 


插 秋 时 的 株 行距 及 秧苗 的 成 活检 而 定 。 每 坏 ， 


的 播种 量 ， 可 从 秋 床 的 播种 面积 算出 来 , 


每 坏 最 好 采用 播种 1 SAYRE 因为 播 的 过 


密 , 不 但 容易 产生 徒长 苗 ， TAGE 


ud LN ARI AHA, 尤其 在 了 


晚 播 时 ,应 用 工 合 以 下 的 稀 播 。 e 


JURA TARO IE LAR(ER PRIE 
再 作 好 秧 床 ,特别 是 使 床 面 的 硬度 保持 适当 ， 


Ft AEH BE fe ARAL 2 SRY 
zs, 那么 这 种 秋田 RE, TART S95 76. 
. 


: TREMAINE 
- 90%, 从 种 子 的 千粒重 和 每 坪 的 范 数 ， 计算 册 


ROY ME 
T 反 步 的 必须 神子 量 (BR). 


再 才 50m ea 
oe re) ee 


0.83 


1.00 BP 


1 AF. 


se Pe GOMNY, KL RAE R > Se 


重 25 克 的 消 粒 Fi, 为 0.8 公 斤 ; 千 粒 重 30 克 的 


大 粒 种 , 则 为 上 公斤 。 通 常 1 公斤 的 精 选 谷 种 | 


AWS F 1 升 ,因此 ,如 时 将 这 1 公斤 的 种 子 


播 在 10 环 的 床 硬 上 , 则 每 二 toh a 871 | 


到 1 合 


成 苗 率 为 90%， SOARED, AR wm. 


ats 种 子 的 平 粒 重 和 1 5, ath 
“调制 法 、 及 其 他 条 件 而 有 差别 的 ,因此 一方 面 


3 区 


iene 同时 还 会 引 
SAAR. EL 
| RHA. SEHR + 


_ @xmannde meLarees-aim, 有 
APRA 


号- 


家 这 bee ‘ll 
” FGA: 4 在 丰 的 
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Rah SUPA AULRDuE 


9 
< 


yom, pte 各 到 就 
六 
GERD. RANE REE 


网) 为 标准 。 一 般 有 偏 子 使 芽 伸 得 过 长 的 侨 


cc SORRY Rt D2 A, Tate FRI 


| SPSERETRR, FOUR BERLE. a 
4. Sits (ARO—O) 播种 越 稀 ， 越 


- 


需要 揪 得 均匀 Fang tlaes ak HORA 


OMT EMIRATE ， 


Ey eee 从 昌 种 到 加 中 防风 限 7 i 


omnes. mI 8 mT aR, oh 
BS APFSAOFF, k 


~ 


' 


容易 造成 区 苗 的 现象 。 + sig de 

Biss 4 49 A, 最 好 用 划 沟 条 播 ， 方法 
| Fes AR FE ART, 稍为 做 硬 些 :: 控 深 3 
分 . 袖 5 分 左右 ; 癌 隔 3 幸 的 播 沟 > “paints 
Be fi 3, 在 1: 尺 的 距离 内 播 下 30 粒 
种 子 , 则 每 坏 的 播种 量 即 为 1 合 。- 

沟 播 的 特点 如 下 ; 

LHS, | 

2. AAO, AWB, HHA 
Hitz: > = be 

3 {OARS HB RL RT 同时 
FE RAED, BATRA 

ABA) Oe 

5. MEA Be 

eA LANNE RL, Tt 
普及 。 

5. 种 子 复 盖 ( 图 解 @ 一 外) 复 盖 种 子 的 
主要 目的 ， 有 是 保持 发 并 所 需要 的 水 分 ,同时 还 
可 以 抑制 杂 草 的 滋生 。- 

Ce eee 
CER GUM AD. HEAR Rem 
SR ICD, LT RR 


不 足 , 也 可 使 用 烧 焦 了 的 锯 未 和 王 田 士 等 .不 


过 ， CERT ABER, 须 使 土 中 不 泥 有 杂 草 种 
Fo 


See ay I 谷 种 盖 住 ， 盖 


厚 或 盖 薄 都 会 影响 种 子 的 发 藉 。 一 般 益 2 分 
左右 厚 ; 每 坪 大 狗 需 要 8 升 到 1 斗 ; ARK 
过 硬 , MTA PE, eT ARR 
网 态 子 等 焦 压 , PR, ae RK 

对 于 控 沟 条 播 的 苗床 , 只 需 复 盖 沟 面 ,所 
以 每 坏 用 2 一 3 HT. 


6. EBS BA 解 四 二 外) MTR od 
SES, WEBER ERIE RS, DLGERIMLE - 


#, Ak, 这 种 狭 国 就 需 蛮 张 挂 防 高 网 ; 


EERE. 


防 高 网 种 类 很 多 ， Ai Hh, Be AZAR 


_ 各 种 ， 都 可 应 用 : 正方 形 网 眼 的 网 便于 张挂 ， 
网 眼 的 大 水 要 在 1. 2 才 以 内 。-=- 般 用 的 网 ， ~ ae 
$02 长 5 MAIC LORNA Ay Ait, 


按照 秧田 面积 的 大 小 ， ,适当 的 速 搂 ; 以 能 盖 好 
秋田 全 面 为 度 ， 网 的 四 边 固定 在 畦 边 的 相 子 


上 。 张 网 时 ,另外 再 用 :3 RETR Be 
成 约 约 形 ,在 秩 图 的 边 弥 上 ， 每 隔 2 期 插 上 一 


根 ,支撑 全 网 “4 
了 网 过 过 可 .排水 全 部 


ven BE, RSL ma ake 
ARAM 全 ‘a 
7: REST AR CMRI, . 
LET LAT RRA BAH, B 
在 靠 上 风 的 两 边 架 设防 凤 障 。 风 际 的 架 法 是 


这 样 的 : 先 打 好 一 间 上 下 高 的 桂子 ， 再 横着 柱 


Fal Epi, oP aaah “a 
EEE REPRE ae 


Ah 
这 个 期 间 里 , 只 往 沟 里 放水 . 沟 里 的 水 滩 到 床 


士 里 ,供给 种 子 在 发 芽 上 所 需要 区 水 分 ， 水 不 


要 过 多 ,多 了 就 影响 氧气 的 拭 升 。”， 


RAE, ;型 温 酒 程度 就 “| 


可 以 了 。 因 此 , 海内 的 水 位 ， 冰 适当 的 苦 整 记 


BUNK, 要 提高 水 位 ;阴雨 天 要 降 ick 
th RNP. eR, Ae 


位 置 低 ， 所 以 要 降低 名 沟 深度 的 部 分 VRB 
整 。 
“wai BN, sli es SEB 


Ai, PrP EPR K RAIL, RE ”| 


RLS MUTA. MIR RET BORER, BERR 


a : 二 64=— 


| emirates, meme, ee 


: i zee ga BRENRERE, © 


ae 


地 把 秘 田 里 所 有 的 水 都 排放 出 去 ， 使 其 暂时 


落 手 。 如 果 积 水 太 多 低温 时 间 壕 长 ?就 可 能 发 
生 立 枯 病 ,严重 时 ， | 
Wi WEE | Se eS 

2. 复 盖 物 的 补充 Scan WEA 
1, RRR MGE, ERB, BES, 


EBM ULB, kate 


Ba Re PT PK, JET ANE. (A, SARE LR 
RRAREET. 党 沟 条 播 在 这 “RE, RE - 


fee, Beem pea 


@2—sh, 


ORE Ka WERE sea 
oA, BRK. 


OF Knit REE, 


JE 0 “se ee ws Sooo pe 


3: 改 为 水 秧田 的 时 期 “等 到 萌出 齐 后 ， 
幼苗 刚 生 第 三 叶 时 《在 的 地 方 称 为 本 叶 第 二 
pe es eae 
秋田 进行 管理 。 、 

这 个 改变 的 时 期 ， 昌 然 未 必 旬 Pe 
那样 严格 ,但 ,时 期 进 旱 , 亚 悄 会 发 生 和 水 秧田 
初期 同样 的 毛病 ;过 晚 , 则 秧苗 的 生长 也 多 少 
会 迟缓 一 些 * 可 是 ,在 秧苗 容易 安生 徒长 的 时 
修 , RAMANA OBA, BGR 
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dt 2 a 5 7 , +. ; 2 4 
管理 法 和 苗 的 发 育 情况 ie ge 
is Gem ee See Ck mee, fc. ue ee 
; Pe eae 


pee veri 9) 2  OMmRemnmK Cpt tose ip 
Cause pa OETA, 3 AA IRSA 人 


'% 5 
5 > rs v - 4 4% 去 a 
> ‘ =< 
oe ee _ ” OR 4S SBR CHRD 
@@ 改 为 水 秧田 时 的 秧苗 在 风 发 出 第 三 Bi)> SUS BERBER. Bee 
OMAR, MEAP AGES ee 2) een eos | 
WAAL, pest eS 
as = j 3 <2 pe. 
ut fist. - 
@issosne FATT SR ; or. 
‘ : ( ass = fe 


Smee os 
| RAE teers Fin REG iy MLTR ， Bs) 
些 , 反 能 防止 秧苗 的 徒长 。 2 发 出 的 时 候 。 ees, | 

HERB SAKA ， TUCK EERE ERE 
RK. 就 可 以 撤除 防 高 网 。 ATER Shit Fa ARDS SEAT Eo — 28, AT 


~ . 7 


3 éFa: : * 
am 5, SES LAR 使 用 防风 主 的 时 间 过 
长 ， i pug Sai BEES 有 


ESTE LAS FAIA (OCR. 
CR AeA T eA RLA 


8 BANE, Rea, RTL 


BRE! 
aE 这 种 秋 困 ， 一 般 是 不 施 追 肥 


Lelia PURER, 则 每 二 可 施 ae 


f 3 = ARRON 


_ 尽管 在 培 青 壮 若 上 下 了 很 大 工夫 , 但 ， 
有 的 二 法 不 适当 ， 还 是 下 角 收 到 良好 


Eads 


hie = Ra 
IIR, .是 先 在 湿度 适当 的 时 各 
困 昌 扩 种 ,然后 芭蕾 油 直 进行 保温 的 方法 。 因 


Hs, AREER ARM PDR LETH 


方 ,都 受 不 到 冻害 ; MUERTE A 
PTO KEEN AMT: 
1. 出 苗 可 靠 .因为 是 在 湿度 适当 的 旱田 
状态 的 用 里 播种 ， 井 基 盖 油 约 一 床 土 的 温度 
高 , 发芽 和 初期 的 生长 都 非常 良好 , 所 以 不 会 


， ET 


ee 就 是 在 小 本 > 
i. 


US naeae 


te iceeeoekaaeatE EDF 


ae 


Hie PRI ok 所 以 在 所 和 


” 册 ;, 尽 可 能 不 要 损伤 秧苗 。- 


2, SICAL, PLLA 
数 ; 基肥 须 做 到 全 层 和 施肥。 2 
8, ARS, whi 2H, MOST 


ee | 

5, BIKE, MEYE AK hes 
6. BAN PHAM, RUE 
7. REET PBI. 
8. 使 用 除草 剂 。 2， 

9. 根 据 香 苗 的 发 育 状态 和 气 侯 的 捕 形 ， 


D abeacrente 


10,98 78 RMR R A, ROTA 
效 的 防治 9 
(和 者 现任 新 各 SRSA NABH) 


安生 水 和 图 于 人 的 站 秋 ek Me, BRS 


等 。 OCHRE. 就 改作 水 秧田 ,就 防止 了 逮 
PRR AP BL Ps RAO A, 枯 秧 等 


” 增 育 出 对 稳 瘟 病 抗力 强 的 秧苗 。 - 


2. SR eH ee 
播种 , 而 又 直接 苦 盖 保温 油 
条 单 ， 且 能 很 有 把 握 地 幸 


因为 在 高 床 土 
:所 以 工作 非常 
出 苗 壮 健 胜 的 秋 : 


“He 


3. RAE. RA SPRITE 
AMAA, DRE AL BL 


os 


. 


FE, DH BUS, tk, 在 塞 渝 的 地 方 , 可 以 

MESURE, CEI WENT FT BY AT 
ARK, PUREE. AWA, DRA 
, SHAHN © 一 7 AAT A, FEO 
ae ae oe 


4 能 提高 产量 - POPE, APL 
播 ; LITTLE BR SRT RE 
PERT AAR, WHA, PTE TR BK 


他 自然 灾害 。 可 以 使 谷 实 他 满 、 ee: 保 
RET. : aS eh 


“0S nap 


1a A 2— SAMI HME 


反 步 谷 种 3 二 5 逢 为 标 蕉 。， sie 

2 Rae oORe ET 
SLA Sum fea 1 FR, aE EIN, sireeos. 
SoHE 47960053. 


3. SSH APIO 


eR AH EK 1b BES DAL EA, 


4 催芽 用 的 木 桶 “在 没有 催芽 室 设 备 的 
HAT, EME a HEE FR 
5. RAM t SEAM, 


好 利用 旦 田 里 的 肥沃 十, 如 果 在 近 处 找 不 到 ， 


”也 可 以 醚 用 苗床 下 层 的 土 、 或 者 是 二 的 水 田 。 
士 以 及 幕 野 的 士 。 复 盖 用 士 ,要 事前 适当 的 采 


于 过 能 后 , scale eed Bike 8 al 


Bs 


oo 6 me ere 
ee Bes BEAABESI RE HOSEA RI. 5 
eae 7 一 SF, | aw 
7 Ge ARBOR, 宽 
eet ee 
8 Sn gibi =o oa 
ae HMALIBR, 


RRM 


ee CT 、 - 


1, ee ADE eR, Ba 
HRP aT BIR, 塞 地 是 在 45 一 50 天 以 前 ， 


_ 绚 咀 地 雾 是 在 36 一 40 天 以 前 进行 一般 要 比 


水 秧田 提前 10 天 去 右 。 因 此 ， 高 床 的 床 面 ， 2. 
在 播种 前 几 天 作 好 ， Hk SIDR, -直到 
播种 的 前 一 天 为 止 。 

2. 位 置 的 选 定 - SHAM, RACKET 
AE, — BSP TCM I, HE 
AM RIAU, oA 


Be ei LARA, UREA 


ke J. 


ister aS 
HH (LAE, AN mE E PK Sai ldiad 
便利 的 地 方 。 

3. 决定 秧田 面积 的 方法 sao 
iy, 是 因 地 而 定 的 ; CET WA AEN: 


UKA, MARR | 
可 能 相同 .同时 ,每 坏 的 播种 


4 8 LL RN eR. 


: PRE, BRAT, pes th aes 


- Flin, RKP Ae, eae 
号 种 子 每 环 播种 2 AAR, AE 


按 36, 000 粒 、 成 苗 率 为 90% 来 计算 , 则 每 坏 可 | 


得 64, SOOPE HT. WRATH 9 = PERRO, 


Hi SORRELL 5 RE 


| BESSA, PSS, bah id 3 gh 


aa ae! 


重 的 秧田 ,或 是 干 田 中 排水 2 
SUR WADE, Jef AROMA ET E 


PGPR. De tee A Rk FE AEE 
fE RR: PEW IEEE PAE, WB 
SURE AE AD AT Sy AE HORE 
Sh BGS A BR Re 


: | 
OES EAM. 即便 是 每 环 播 —- @HB 过 的 差别 SoBe GH Heo BRET, 3 合 从 种 ， 

3 合 种 于 ， 也 不 过 长 成 这 样 程度。 所 场 表 下 来 的 秧苗 ， 这 是 插秧 当时 摔 秧 苗 生 长 忆 驱 

aes | 和 水 插 悉 用 @@ 比 较 。 站 

ase 了 

} 

: | 

| 

: : | 

it | 

| 

加 出 惹 率 的 差别 Fake aia (A) 和 保温 折 晨 林 29 呈 pe 92-8: 

SME CDER TARE (hn OUGEREST keke a 

rik AW SCPEAOSSEI, TRAM SAL REI 

| 

: 

: 

和 

| 

| 

ORRFLWET BE: OKMMNAR 可 3 9 

hi 1 2 ASRS BH 用 这 条 工具 烤 迷 Ox AR fe FAO Na HPS AL, EYE | 

一 -的 :一 


相反 的 , 在 渗水 情况 不 严重 的 地 方 ,不 进 
行 未 田 ,就 可 以 在 干 田 状态 时 打 床 。 

赵 田 后 打 高 床 的 要 领 是 这 样 的 ERNST 
再 进行 碎 十 ,灌水 , 示 田 ; 在 浅水 状态 干 ,进行 
平地 ,使 整个 床 面 成 为 平面 。 然 后 撤 肥 料 , 用 
笛 轻 怪 拍 压 ， 等 到 地 面 较 高 的 地 方 到 处 发 生 
Bi, 田 土 凝固 成 中 软 中 硬 的 时 候 ,在 田 里 拉 
ESI, BRK 4199 8 PS) 1 RATE 


区 划 土 地 , 把 沟 中 控 出 的 泥土 ， HEARS SHEER 


TLL, 再 平整 均匀 。 

沟 的 深度 ， 如 果 是 在 干 田 或 渗水 多 的 水 
图 里 ， 要 开 得 深 一 些 ; 以 2 寸 左 看 为 标准 ; 反 
之 ， 在 排水 不 便 的 地 方 ;要 开 得 淡 一 些 ,以 1 
寸 在 右 为 标准 3 

5. 施肥 量 及 施肥 法 “秋田 的 肥料 ， 要 尹 
用 氮肥 多 用 磷肥 和 名 肥 。 氮 肥 使 用 过 多 , 则 培 
至 出 的 秧苗 不 钥 瘦 弱 , 且 在 插 写 时 易 受 损伤 。 
相反 的 , 如 果 使 用 的 过 少 , 则 发 育 迟 稳 而 又 多 


发 生 立 桔 病 等 等 。 因 此 ; 施肥 量 的 多 少 应 按 当 : 


SWAIN TR CIES 这 祥 比 较 安全 。 
- 特别 是 在 秋田 里 不 要 半 莉 使 用 厂区、 木 


灰 : 五 灰 氟 炊 磷 答 , Bin PRS He, 


印 等 配合 使 用 ;对 幼苗 的 生 吝 有利。 

TEES a A, BH ET, PARES 
Pa Ss Ls :然后 用 前 彻 各 过 均 开 ， 就 这 
PIKE, 等 到 水 平 。 HUET RAS ERR, 
先 做 成 高 床 ， 然后 在 碎 土 时 施肥 。 Tai, 
一 面 施肥 , 要 很 好 地 把 肥料 混合 到 床 士 里 。: 

如 果 床 面 刚 施 完 肥 ;立即 播种 时 , 则 种 子 
APE IE, VAR ARES ASE, 因此 ， 
PPAR, -ERRL— BL, 
盖 住 肥料 ; 再 行 播种 。 

床 面 硬 不 易 拔 秧 的 秧田 ， ete BRI, 或 
者 是 用 移 灶 的 粉 -未 和 肥料 一 起 按 每 坏 撒 布 
100 儿 左右 ;或 者 是 撒 土 出 得 很 碎 的 考 秆 。 此 


一 70 一 


外 ， thar DLE 1 贯 左右 re 
tei 


2, a 


a enema Lie 


1, 选 种 和 消毒 Fett EEL. 125 Te 
1, 08, AoA. 110 的 比重 ， TET aA 
PRG UE T SMA ST EHI1, 000 
倍 溶液 中 (二 斗 水 用 5 5), EAT ATE, 
在 暖 地 溪 .6 小 时 , 塞 地 浸 10 一 12 小 时 ,如果 洽 
毒 工作 作 的 不 好 , RABE RAR, 
消毒 后 的 种 子 ， 或 是 瀑 汪 的 放 在 袖口 的 
AH, BRIE ERR ENP RAGE ACE, 
PF EGKAORUAD. BEASLEY 
水 分 后 , MSGS BB, ERE 
中 , 桶 里 的 水 每 天 要 换 一 次 这 冬 二 直 浸 到 一 . 
把 种 子 中 能 有 一 两 粒 发 荐 时 为 此 
2. ESF RESET, 能 使 芽 长 达到 2 分 ; 根 
长 达到 .3 分 ,最 为 合宜 。 为 此 ， 要 将 浸种 后 的 ， 
种 子 ， 泛 在 38 度 到 40 度 的 温水 里 ; PA Ja EAE In 
ty BEE RR OETA, 党 
常 加 些 火 ， 保持 温度 这样 管 理 一 两 天 ， 一直 
ee 
3. 催 根 ”催芽 后 , 跟着 就 在 院 蠕 ; Hee 
BEAK BAT AYIA AEs SLA AAS 
完 僚 种 为 限 ; 然后 铺 上 稻草 ,: 将 谷 种 放 在 里 
头 ， 上 边 再 盖 一 层 稻草 。 为 了 使 谷 种 能 得 到 充 
DD, BLA, eae 


Es AL — REI, BLT aR 2 AES 
分 长 的 根 。 


ju Rit EE ELECTR, BaF | 
的 原因 所 造成 的 : -s 
1. REEL TEER ARABS - 
2: 在 埋藏 的 过 程 中 水 分 不 足 ， 解决 的 办 
法 是 : 取 去 复 土 , 每 斗 谷 种 再 泼 上 两 水 桶 多 4 
REM ZK, 埋 好 后 , 再 过 一 硫 夜 就 行 子 。 


a 5 eee ae eS ee as | a5 


_@ 孝 肥 FELIS BERERB IK, ‘et ar. 施肥 后 
cc 


etre PN Ge TARE REPRE @ PELE FARR.” 


#53 DUS RAR EIR, he MEE. Ome +. Se fe tee 
”那样 的 殷 士 板 抄 士 ,把 灌 里 的 十， PELE. 


“ORK 法 挑 好 后 ， 立 即 放 注 永 ， 使 ，，” 力 完 成 后 的 加 工 ” 将 地 和 平整 到 一 定 程度 以 _ 
- 床 面 上 也 档 微 放 进 一 FAK, FOB E RE Jes 再 用 木板 仔细 和 平整 一 ae aed 
的 地 方 整理 好 。 Pe | ee 


; “催芽 后 HAR, 由 于 气候 等 关系 , 不 能 立 后， 从 搬 策 的 预定 日 期 向 前 推荐 岂 定 播种 日 
EBA 可 以 在 背 阴 地 方 放置 儿 天 , 同时 在 RAR AAAI. 
“播种 时 ， 虽然 多 少 有 些 折 芽 断根 , 也 小 有 多 大 在 高 寒 的 地 方 ， HIRE A AD 
cr 和 pat Sy 的 ， 因 此 ， 播种 的 日 期 ,最 好 楼 比 水 秋田 提前 


站 oe 9 see PRINT BEER PA ARR 


1 播种 的 时 期 “将 秋田 日 数 预先 定好 以 。 (播种 量 和 青 成 亩 数 的 比例 ) 高 ， 所 以 尽 可 能 


SR 28, BH AA) TRA, BE 
FTE MAT KODE 在 不 知 不 党 中 
 ” 播 密 了 的 也 不 在 少数 。 但 密 播 的 精 果 , 不 仅 千 
“成 秋 芮 稀 长 瘟 弱 ， FAR BAe RA 枯 秧 的 
一 主要 原因 。 
活 当 的 播种 量 , 虽 央 品种 . 谷 粒 的 大 小 、 
秧田 日 数 , 暧 地 和 赛 地 等 而 有 所 不 同 , TEE 


洽 地 方 以 3 合 为 度 ， 漫 女 地 方 最 好 也 同样 用 


这 个 限度 。 其 他 ,如 因 了 永利 以 及 劳动 力 不 足 等 
关系 , 实在 不 能 及 时 插 筷 , 那 末 也 不 要 过 于 推 
IR TARAS, LS MET BR, 以 防止 秋 
苗 发 生 障碍 。 


3. 播种 方法 “如 果 床 面 达到 一 定 硬度 ，， 


” 奈 面 积 水 已 干 ， 就 可 选择 风 和 日 暖 的 日 子 进 
行 播种 。 播 种 时 , RAK, AE POR 
土 申 ， 不 但 严重 的 影响 谷 种 的 发 芒 , 以 后 又 会 
BART. Fe, 床 面 硬度 以 种 子 不 至 沉 下 
为 度 ;也 就 是 襄 ， 要 在 播 下 的 种 子 扎 太 床 土 一 
.中 的 重庆 时 ,进行 播 太 。 

播种 的 方法 ， 不 论 用 撒播 或 者 条 播 都 可 


以 ,如 果 播 种 量 每 环 超过 2 Sit, 划 用 撒播 比 


‘Al. 因 播 种 量 多 的 时 候 用 条 播 , 则 谷 种 容 
易 集 证 在 一 人 地方， 会 造成 出 间 不 齐 或 者 产 
生 天 折 苗 。 因 此 ,条 播 只 限于 播种 量 在 2 合 以 


下 时 使 用 条播 的 优点 是 比较 搬 播 拔 秘 容易 ， 


Ti PSR RIT BA HSE Os | 
AGA, WRAP ER, st 


Sy MiMese shit, Stents Ae ek 
Ft, AAT, RABAT, 


EAA Ya VELL PRIA 就 很 不 便 。 
4. 复 土 “ 播 完 种 后 ， 在 每 一 个 长 方形 床 


A, RTH SAME, ARE ATE 
—P (4 — PLE Se 


后 , 就 复 土 盖 种 。 
复 土 益 种 的 主要 目的 ， BDI BE, 


BAAR HE. Aik, TEvEKA TAR 


里 ; 或 者 在 使 用 透 热 快 的 保温 纸 时 ;特别 需要 


多 复 土 * 如 果 谷 种 露 在 地 面 ,而 苦 盖 保温 不 ， 
则 谷 种 受到 干 害 , 可 能 会 全 不 发 芽 。。。 

究 费 复 土 应 当 多 少 厚 ， 这 要 看 播种 后 态 
子 疆 压 的 程度 如 何 , 也 就 是 贰 ,根据 谷 种 压 进 : 
FL AUT OLR UE MRE ARR, 


AVES 3 分 厚 ， 这 样 每 坏 就 需要 1 斗 的 组 


土 。 相 反 的 , 如 果 用 态 子 将 谷 种 压 进 到 田 土 里 


-胸中 粒 深度 时 , 则 有 7 TLE TAMIL, Bee 
把 谷 种 盖 得 很 好 。 如 果 为 了 省 略 这 一 道 复 士 
工序 , 将 谷 种 完全 压 大 床 土 中 , 黄种 子 因 氧 气 
RGR, 受到 限制 ， 其 发 芽 率 和 生长 都 要 比 复 


—_— 


LAGS 


RARER, BONER 


BT. 
5 Prd 盖 士 后 ， 如果 是 晴天 ; +i 


FRG, SIM SCE AED ARE 


HE OER FAS TE) BE TE AY, FT 
Bak URAR ANSE EWA, 因此 , eA BE 
Slt EYEE AS SE 2 CF BE 


' 


7 一 8 Ste MRAMRAS T. RAKE = 


昔 叶 ; 相反 的 用 少 了 , 则 保温 多 和 差 主 就 会 粘 
到 一 起 , 粘 联 的 部 分 就 不 能 够 发 苷 了。 同时 ， 


fe ICE BL ARETE ans 


BAHT 有 时 被 BAe ERR. 


BRT 下， KBAR, nse ; 


RG 0 


6. 保温 级 的 益 法 ex mmeateme s 


AAR, LAER EAE SR 


HL, 放 在 秩 床 ( 哇 ) _L ESSA a PNM | 


面 地 站 上 两 个 人 , SS, El RE 
粕 ,用 另 一 只 手 抓 起 沟 泥 ; 储 温 上 随 必 沟 泥 把 . 


保温 帮 的 下 端 固定 在 沟 沿 上 。 也 有 这 样 一 秋 


ALE. HRT TE BR (RE) A, RARE 


JNA, 把 保温 簿 下 端 压 进 沟 内 4 一 5 分 深 。 这 
种 方法 用 在 雨 多 的 地 方 ， -对 清除 积 水 是 很 方 


ee ee 要 


GEA. MAIL BAH LL 
sta Us, PHL a 


a 4 Z > <P 


Ree yAIL OM 
ee a ee En): 2 
; $1008. ， 


:加 催 根 TER, ES abe eee 
#8, BRUT SEA EATS, 


@jeth PUBS, RR MSEL. 


FUER SER 
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六 、 播 种 后 的 管理 ” 


‘1 AGREE BZ Me 
CERT RAN, 2 BE ak, 
12,267 Mik 7k Merk, BA ERENT Ae 
# BRR IS Sz — 1 UEP OR, — ISB 
秧田 里 去 ， 有 将 发 荐 以 及 生长 发 育 所 需 水 分 


2h Vee gue 
A RRNRRSEIARE JS Zeer og 
SEES 2 5p PE, PRE 


Meh RI 


浅 种 48 小 时 。- Bh, 


的 省 和 种。 六 


ORK MTT, ATC 
Birks BRM TO, WA ee 


供应 床 面 的 作用 , BTV ARERR ET To WR ER 


AM LACE, 要 立刻 扫 掉 或 者 氛 掉 。 如 
“ 果 压 保 瘟 狗 四 边 的 泥土 二 了 ,就 容易 吹 进 风 
CEM, PO. A, a 
子 有 极 的 地 方 也 要 挫 紧 。 一- 

2. 撤除 温床 狼 的 时 期 Bl BF Be AOE 
长 , 保温 狼 也 眼 着 鼓 起 来 了 ;在 这 个 时 候 ， 要 
把 保温 匈 打 开 , 焙 查 一 下 时 的 数目 ,一般 在 本 
叶 生 出 第 三 片 到 两 二 中 时 ; 就 可 撤除 保温 箔 ， 
这 个 时 候 秋 贡 差不多 已 经 长 到 + 直到 1 5 二 的 
高 度 Te Scie 

HERA ARCS, TBAT 
; 28 SA Ae ABE SIS THPR GO I, 


Pr 种 - 


ie aware 
a 


SS epee REN ie 
ne PEI Vorey Ce) ie SCY 
Wo ‘2 ee x 
ee . 2 per sett 
‘rae, Sone Me tee Os me as antes 
eee oe hg elie Zi Se Py) 
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(HEIR TS RAE AA, ABA, BEE SE 
病 ; 后 同时 对 冻害 的 抵抗 力也 弱 , 因此， BAR 
OPE. AI, BGS Mic AIT 
Jes SEE LEP REMAP 
BRI HAR ae 7 BES BH FARA, 
RARE. WP ASSET 5 ; ‘ 

3. URI Fey a itt 除 LIK 
后 , WURANIG_L RE RB Bs RAI, ee 
CEANLTORNDEe STARR 
灌水 。- 


RE PLR, 在 相当 期 间 内 因 床 面 多 
Bk, 如 果 夜 里 停止 供水 , 床 面 会 由 于 渗水 圳 


出 水 外 , 因此 ， tEAM, 要 特别 注意 不 - 


Tec oe 


@@ 完 成 后 的 保温 折 卖 秋 困 - AT, 
水 方便 ? Bia 


-_ OBE TR 
Ke. 


有 


+ ee 


Dt Gi KFS BIDE ZERR YE1, 000° - 
AYE, FARRAR E 


ay 


四 描 除 渔猎 


$6 SIE 


3% 


eg 


ty 


\ 
SS . \ 
Sully Mate vlan! 


当时 的 秧田 


eS 


Owe 
第 一 时 是 不 张 开 的 。 HAD 
ABE, BCMA. 
SMELL ERE, BR 
会 发 生 毛 病 。 
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@ HSE TT 


ago 


Qik WRN 


ee 


me 


ee a 


co 


Sg 


+ 


kien 


é 


i, 
SMO 


- @FERRMASTCLIIIK - R7k RUBE 
_ SEALER, 


mes. 


~ 


ES GRATE PR 


Brin, 保持 深水 状态 。 Wem, SE 
WEIN WERE k, 而 在 渝 天 或 夜里 要 用 深水 保 谣 。 


ZELMA OR, 如 仍 用 深水 , 则 有 时 会 引 
过 磷酸 生 、 气 化 鲜 等 , 但 , 不 能 直接 邯 于 床 面 。 


起 称 黄 萎 病 。 一 般 在 撤 耗 后 的 4 一 5 天 内 , 叶 
色 会 有 些 变 淡 , 如 果 在 第 7 天 , 每 坏 追 施 10 久 
EAN KBE ea 


七 、 插 : 身 


插秧 的 最 适时 期 ， 就 是 在 秧苗 生出 本 叶 

6 到 7 片 的 时 候 。 从 播种 到 秧苗 生出 本 叶 6 一 

7 片 时 所 需要 的 时 间 是 ;温暖 地 区 要 35 天 ; & 

Hi45—50K, HA-MM MADR 2—3 
根 。 


”后 秧 成活 不 良 , 无 效 分 缆 多 .抽穗 不 齐 而 。 病 。 
且 容易 便 全, LARTER. 7. MATER B ase. 
Ri SF APA, 因 根 多 ,伸展 好 、 8 eS AE ( 栖 ) 水 
TRIN PANE, 所 以 拔 秧 时 要 特别 小 心 不 要 伤 秧 。 池 。 
区 tg 3 Gs mS 他 在 
A. CHARTER TEER | 
12 AWHILE, I Ca 
CXREEAA 
Gti Hh HK 


一 、 尼 龙 纸 复 盖 秧田 的 特点 
FETA (Vinyl) DRM, PERE 


BRERA, 而 有 Fe AeA RC A ‘ 


床 秧田 两 种 。 
这 两 种 秋田 的 特点 是 
(1 ) 在 低温 下 ， 比 较 能 提前 培育 出 万 壮 


的 秧苗 。 保 温 折 囊 秋 田 的 油纸 , 是 以 且 本 狗 涂 - 


EF Penh til RAY, AERA BE LABS 


— FG = 


Te ARIA, 
催芽 时 要 掌握 好 水 的 温度 , BE AER 
2. 秧田 的 肥料 “秧田 肥料 , BE 


3. 床 土 要 软 硬 适 宜 , FARK. 同 
时 , 在 预定 播种 日 期 的 前 政大 必须 将 秩 床 作 


KF. 


2 wm. 同时 ， 在 . 


4 全 和 可 能 和 一 此 RB 


密 。 


5. 复 土 时 ， CARIN T RSET : 


网 为 止 。 


-6. SOUR Ne REO 只 要 把 复 


土 盖 没 就 够 了 , MET. 就 会 seni aia e 


SYAT es THEA —SRIER RHE 


人 制品， MBE A AM, 传 热 性 小 ， Papa «4 


的 保温 力 大 得 多 ， Fi RPA LEP 
之 中 很 少 有 变化 。 


”尼龙 级 的 防水 力 大 , TA, a, 二 有 
HARB, APR PORE He FA 


时 , Rae AEG BY 


JETER ARR, TRA PR yin 


保温 力 , MALE H LMS, BH 


_ ea pm Ra 

NES 

。 尼龙 稀 具 看 这 些 优越 的 特性， 如 时 利用 
A MI an 


: iy MORAL EI RUET RAE HOE 
Ke 
ET ARARAMITIAN, RAR 
播种 , REAM, 在 这 方面 ， 尼 
HRA, 提前 播种 时 ， 可 以 安 全 地 提前 插 
和 可 以 惠 长生 育 其 所 以 能 够 卉 产 。 

《3 RRA, ETE, 又 便 于 
Por a 
GT. EI A AIR, 
APM, AREA, SNE 
| PLATA. ARINC RE im 
CER, ETL Se 
fet. 

JL La ee a 
点 * 因 为 在 比较 低温 的 条 件 下 进行 早期 播种 ， 
所 以 在 管理 技术 上 需要 仔细 注意 。 尤 其 对 尼 

CEPR AKL RES ND. 
aR, SBR 
#8, Seale ALIS ERR LO We 
| HAARLEM LA BARA. 


其 次 , 关于 本 田 的 肥 培 管理 , 因 秧苗 的 初 
”期 生长 提前 ,并 且 生长 期 也 长， 如 果 不 进行 地 . 


PEs RAH IA EA ak EASY, 
WEARER ABR, eA 
aaa 

这 种 秧田 的 实际 效果 ， 只 有 在 本 田 的 肥 


4 EM 下 殖 上 长 期 的 日 数 ,大体 是 75 天 在、 


培 管理 适当 的 条 件 下 , 才能 取得 良好 的 成 果 。 
这 和 上 面 的 水 很 田 以 及 保 尘 折 圳 秧田 比较 ， 


这 种 秧田 RACER RS 才 ey 


只 正 价 估 。 
eae 


这 种 秋田 是 在 用 保温 折 圳 秋田 同样 方法 ”。 


BT TERRES PR EAE — ER Fe AH 需 


BAR SMA®. 


一 、 秋 床 的 作法 

Lae AF 1 BBFAE 64 Be TT 
积 , 根据 本 田 的 插 秋 昔 数 及 秧苗 株数 、 品 种、 
播种 量 、 出 苗 达 的 好 坏 而 不 同 ， 不 能 一 概 而 
蕉 ， 得 大 体 上 本 国 工 反 以 10 一 卫 坏 为 标准 。， 

2. 秧 床 的 作法 ”秋田 机 作成 高 床 ， 照 普 
通 保 温 折 圳 秋田 的 要 颌 进行 整地 。 即 在 播种 
5 一 6 天 前 ,把 已 耕 过 的 秋田 放 进 水 ;和 普通 
秧田 一 样 ,进行 米田 。 然 后 落成 注水 ,进行 施 
肥 , Fai aL, i BREE, 将 水 落 
F, WA 1 一 2 月 。 待 田 土 洲 实 硬 为 羊 次 时 ， 
按 床 二 4 尺 . 沟 宽 1 尺 ， 拉 好 引 绚 , 把 沟 道 部 
分 的 土 , 扶 到 床 面 土 。 然 后 向 秧田 里 放水 ,水 


” 深 以 稍微 没 到 床 面 为 止 ， 和 


FASE 


3.8 (1): FEAF OEE 


48. PRLDARY BRI RRAWRER, 


再 行 潘 种 。 谷 种 要 事先 俊 好 芽 , 催 到 根 长 2 分 
Hes. MEAGRE BUR HE MP 
率 高 , 出苗 齐整 , 所 以 必须 稀 播 。 播 种 量 的 多 
寡 ， 虽 依 俊 芽 的 程度 而 定 , 大 体 上 每 坪 有 1.5 
一 2 合 旭 可 as 

(2 ) 可 以 不 益生 或 萎 席 用 泪 角 


oo’ SF wi 


1. RE REAR 
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Oi (3:1 Fin—4 月 中 加) Sere 
‘1,5—28, tae BOMIO- IBS. we = 


Se Eee cr ya) 
 OFREMBM 


ORLRL2AMAIL CER OIA KH LeLCKMNAR F, BLAS IR ARN 
需 旬 二 1 斗 一 1 斗 2 升 》 站 Tee ee ys 


Mant, EM RAH EMME 2 OE AM 

-h, FH, 但 用 这 种 秋 田 时 ,可 以 不 撒 

iedad ll 有 时 将 谷 种 
sf IIIB TA AT. 


. SEY, WHOA. RARE. 


Ce eee 087-28 


4 架 以 前 ， ， 玩 在 高 床 的 中 央 沿 狗 向 
放 一 要 作 和 Fe Scam. 就 可 以 不 用 条 
汪汪 人 
ee cy Rake 棚 架 搭 好 后 ， 
we 6 RMI ee. RINE A CR, Fave 
‘Hits JURA WOE aS ETT EL, 
把 这 本 竹 笔 舒 往 也 可 ;在 风 大 的 地 方 , 用 这 个 
ee 
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苗 : 在 温暖 地 方 , 朋 夜 都 可 打开 ， 但 在 塞 冷 地 
区 或 者 高 塞 地区, 因 夜 间 温 度 过 低 , 只 能 在 白 
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播种 期 相同 ,而 秧田 的 样式 不 同时 , 与 水 
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田 。 所 用 的 材料 与 尼龙 多 折 圳 秧田 完全 相同 。 
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ad ata kal 、 
BRT RSE, HERD WAT AUB, BE 
YEE NZ ATEN 1 Sb 5 Aa = 


上 二 诗 土 ,然后 再 小 上 5 升 左右 的 水 ; 
”2. 复 土 - 播种 后 ， 要 盖 上 3 分 左右 摩 的 
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94, MRAM ORLA 8 Bee, SERA AAEM | 
A, ALOU EA OTN 再 重复 。 a 
差 度 很 大 ， 最 好 不 用 。 
五 秧田 的 管理 、 | 
四 、 尼 龙 纸 的 复 盖 法 。 这 种 秋田 从 水 的 苦 节 上 看 ， SRB, Mm 


SFR, MERMORE 光度 的 调节 上 上 看， 是 尼龙 纸 保 温 秧田 。 青 苗 
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为 供应 氧气 而 使 其 接触 寒 闪 的 外 气 ， 就 
不 能 保持 正常 温度 , 因此 , 以 预先 培养 舍 有 大 
。 量 妾 气 的 床 士 ， 或 者 以 尊 粮 央 用 作 盖 士 来 进 
“” 行 弥补 。 
RAG, 可 以 在 播种 时 , 每 坏 酒 3 斗 左 
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a 因此 ， 
REIN, REI RH 
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RRSP AVRO Tk, DEERE 
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FREE, HR AA 


FLEA BURN AR A EE 
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Es 就 不 能 很 好 进行 , 作出 碳水 化 合 物 , 因此 ， 
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须 采 用 和 发 萍 时 完 至 不 同 的 管理 法 。 也 就 是 
发 , ABRLAT, 尽 可 能 不 灌水 而 努力 使 根 
系 良 好 发 育 , 就 是 尽量 使 其 接触 且 光 。 总 之 旧 
光 、 温 度 和 氧气 三 岩 都 是 最 需要 的 。 
“在 保温 秧田 的 初期 , 失败 的 主要 原因 ; 是 
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秧 所 应 特别 注意 的 。 防 治 枯 秧 ， 是 在 群 出 齐 


后 到 离 胚 乳 期 的 育苗 管理 技术 中 最 重要 的 间 
题 。 ~ 

其 次 , 关于 秧苗 生长 的 最 低 漫 度 间 题 , 根 
据 已 有 的 研 完 结果 求 看 ， 尼 龙 约 复 盖 旱 秋田 
的 实际 温度 管理 , 其 最 低 竺 度 作为 16 度 左右 ， 


.也 就 是 说 ， 在 一 日 之 中 床 丙 的 最 低温 度 -- 般 


是 在 早晨 , 夜间 进行 呼吸 作用 , 所 以 夜间 床 内 


低 干 物 质 的 生产 量 ; 从 培育 壮 苗 上 来 看 , 是 不 
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RRNA RTH ER, LI 必要 的 。 
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的 情况 ,内 此 在 床 土 里 , 理 止 粗 缘 被 友 发 拖 缕 ， 
CURB), 用 电热 求 补 温 。 这 种 电热 秋田 ， 
此 起 尼龙 罗 旱 秧田 可 以 加 速 发 菠 ; 促进 秧苗 
， 的 生育 ; 有 显著 的 夫 产 并 促进 早 收 。 
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“在 框 板 的 外 倒 堆 土 。 XWRARE RA 
FR, SMW GBR. RUTHER ， 
“M23 ENE, FRE 
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- 拉 包 被 发 热线 时 ,应 注意 不 要 损伤 包 被 ， 
在 入 路 宁 曲 处 要 象 图 @@ 所 示 在 固 纹 柱子 上 上 加， 


套 竹 环 ,以 便 保 护 电 线 不 受 损伤 。 同 时 ,不 要 


_ ARG ARS ULTRA, 以 允 危 险 ,一 般 在 
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5. ARSENE! KLE, ther 


一 .887 一， 


YO 


ee Seth LAA We DURA SRT HE : 
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国生 则 每 坏 可 托 布 ， SHEA Fre s00te 


MCK1 BE 4 5 $a) BEATIB HE. 
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4 Rieti. SARL POR NE, PATE 
UN TELA OM RM, 过 低 了 
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在 这 有 站 上 有 了 基本 


《1) 过 去 的 秋 国 :用 沽 


(2) 35 Fae He “gran 
YEN, 由 4 PUG 2 CHS 
(3) TMM OTe, ORL 


(4 ee Tig (后 
sh), 
AMOR SEM NERAE,. 实地 夫人 
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人 ee 
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Be “ 据 气 候 乏 件 、 栽培 Fis io SO 


TE 0 HA, AEA DAES UA BA De 

BEA, esa REAR, GS 
BK. CANE AP aH LE 
a, 而 在 东北 地 区 区 为 二 月 二、 中 旬 前 后 将 
BRIN SURE Dhes aR, ares, tik 


上 可 以 确定 播种 时 期 a ope 


双 邓 称 所 进行 的 早期 青苗 , :其 播种 时 期 为 2 
月 中 和 到 3 BEA, Tide Aaa A MS 


aS, 其 播种 期 是 3 月 下 名 和 到 本 月 于 向。 


不 过 ， eee or oe 在 不 是 一 成 


不 变 的 , 随 着 今后 品种 的 改良 和 筷 转 的 改善 ， 


可 能 多 少 会 有 些 变动 。 
2. 播种 最“ 每 坪 的 播种 量 ， 以 3 一 4 合 
左 丰 的 催 过 芽 的 谷 种 为 适宜 。 兹 将 电热 尼龙 


freee orexceengrinn? 
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Rl, APRSRED RAR ， 


有 青苗 的 适当 温度 5 


“-s5 | 3.2 


sat : - 32 puke HEE TB hy R 


amp fa ~ a BE, 根据 这 种 推算 出 来 的 温度 标准 ,还 行 


“4.9 | 4.5 RR 


8 SANE MBAS BAER : SE A ee Se 0m 
BHF We AR A TORRE, I, ROME LAI 


FMB AOR EIA, RARE ER, 因 oes. PDE, CER SE RY Bk RL et F 
Hk, FEPEMI ARE BEAT. «=. BIR), 保持 32 度 附近 的 高 温 。 其 次 ， HSE a, 
ETRE, 要 根据 水 温 的 高 FERS RLAME I REET BSE. RS 


fiers HR EAE, 都 应 该 


< chins antes | 
At, RCRA RRS 


alae ee THRE RARE, RAT BMGs . 
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UG AUR 5 AK E121 IN HR, nna Fee ROOT aR, 是 在 温度 18 度 到 35 度 


—ja, 在 20 度 时 ， 则 有 .5 RAAT. aR > BH, 只 要 在 这 个 温度 范围 之 内 ， 即 使 温度 
后 , Rea, BARA ee, 000 有 些 波动 ; HARBOE K (BAe 


‘Se Ca SEAS) BR > ROARS AS) DE AL,» PR EF UAB 


种 。 + RSE 消耗 养 分 也 越 多 ,局 时 促进 组 


妆 果 播种 一 是 3 BOL LANE 用 条 播 - BADR. 因此 ,= 在 着 重 营养 生长 的 所 


为 宣 。 同 时 要 在 临 播种 前 ， 每 坏 洒 3 一 全 斗 的 间 ; 使 秋 世 处 在 比较 低温 的 条 件 开 ， 是 比 才 洒 
ak, {RLV AM HR ARR “ ce oe ae € 


面 轻 轻 压 实 , 撒布 3 分 左右 厚 的 组 土 。 收 士 后 AH, “ara MOE te 0 1008 
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“在 床 面 ， 基 自 天 扬 能 防止 琳 二 内 的 水 分 发 散 ， 时 划 停 止 流动 ， 二 超过 45 庶 ;， BIO 
”夜里 又 能 保 谣 ， 是 二 种 很 有 效 的 措施 。 me By 也 不 会 再 恢复 流动 二 信和 人 和 机 : 


Zi fre RT fefEM A LPs. 因 AB. 
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ea, PAST AH HI eed WO LR ROE, RE 
| 保持 30 一 35 度 的 高 温 ; TER 

“Te Sl RA BE PONE, 夜间 降 到 778 度 、 


1. 录 期 青 秋 时 的 地 温和 和 人气 Shae: Te 附近 。 特别 是 在 夜里 ; 要 将 温度 降 到 能 停止 


播 栽培 是 在 比较 低温 的 条 件 下 进行 插秧 ， Al. Hh EAR UIT BEA EE, AHO AER, 


tks SURAT MI ET IE |, Oo TRIER AE ey, TOY 


5 ee 


a ; ~ | 
2 “青苗 期 间 的 温度 情形 , 已 如 上 述 , 可 知 秋 田 应 


用 时 入 田 还 有 加 温 的 必要 。 从 而 证实 了 比较 
“便于 肌 忆 温度 的 , He, Bt 
MRA AAM RR URE, AX, 
TARE ER, FGA 
车 所 要 求 的 温度 , TOA SEL, 
人 时候 会 妈 温 度 不 中 ,影响 发 霸 和 和 生育 ,这 时 候 
St. 
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(1) MSHS SHE 从 播种 


- 岳 到 发 薄 为 赴 ， 如 果 温 度 不 超过 35 度 时 ， BE 
-都 要 通电 ;每 坏 用 电量 50 瓦 ,尤其 夜间 在 尼龙 
AEM, RB UEA, F 可 以 使 床 土 温 
| 度 ( 地 下 5 分 ) 保 持 到 20 一 22 度 。 照 这 样 进行 
管理 以 后 ,3 


3 一 4 天 就 开始 BR, 5 一 6 RHF 
就 出 卉 ， 面 且 出 盾 率 几乎 达到 百分之百 | 


2 URE ROE, pee (2) ROSH, RAE L Es 
2 SARL, 4g 2573 BE ta 77250300. PRADA, 以 防止 水 分 MARIE 
.得以 后 根据 青苗 温度 的 实际 需要 。 改 进 了 温 ” 锯 烽 2 一 3 日 司 ， SOT ea AAT 
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2025) VAS. Bem Bere, IEE RTE TE. 
KN MELA EMBR RR, MRBA 
AT VSONY as J7, HUF ARIA (ELEY 
的 床 土 温 (地 下 工 洁 ?保持 到 13 一 15 度 ; 使 床 
上 温度 (地 二 2 十 高 ) 达 12 一 13 度 s 即使 外 气 
TAPE BEL CEB PY AUDA PRA 
elt Se FEE Se 
‘QRERLITET MAREN, 
要 进行 泼水 ;不 过 为 子 不 使 床 土 温度 降低 ,应 
骇 使 用 温水 (15 族 左右 )。 


( 3 ) 从 生出 未 叶 后 至 插秧 前 的 管理 : 播 


种 后 10 天 霸 埋 ; 秧苗 就 变 称 了 , 一 旦 开始 发 生 
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Kee nA METER ee 
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(地 下 了 i 十 ) 保 持 在 13 一 15 度 左右 。 如 果 外 部 : 
气温 超过 8 六 时 , 则 停止 供电 , 搞 好 换 气 使 秘 - 


BIE. 如 果 在 降 霜 的 痊 天 ， BBE RA 
好 ;进行 供电 。 
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BARR MB LAS EAT), mA 
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ERAT SO A, ERR ER 
-的 方法 进行 温度 管理 os Sa ie 和 


BOHR ee mee tbr Pi? aS 
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MSAD ML, -在 播种 前 巴 


“ 先 通 电 将 床 主 的 温度 ESET OND 


的 温度 。- 一 般 的 如 果 每 环 有 125 三 150 融 的 al 


力 ABCA AIR, FAR 20— Bo Ae a 


右 ， 这 样 有 4 一 5 天 就 可 以 发 芽 51 + (oe 
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期 里 ， 就 不 必 再 灌水 。- 
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“水 ， 将 床 二 的 湿度 限定 在 60-70% 的 干 曲 关 
Bs 对 舅 一 块 秧田 进行 早晚 灌水 将 床 土 保持 
在 90--100% 的 湿润 状态 ， 然后 比较 这 两 块 秋 
有田 的 荡 苗 生长 情况 ， 可 以 看 出 后 者 的 生长 清 
IEMA : 
+ 本 叶 生 出 三 片 时 ， TERIA TSE 


时候 ,这 个 时 期 ， 也 就 是 发 生 相 秋 药 时 候 ， 所 


以 ,除了 注意 洒 放 的 管理 以 外 , IE 
接触 冷风 ,以 胞 引起 水 分 急剧 的 发 散 因 此 ， 


如 果 氮 起 尼龙 邦 的 两 下 角 , 进行 换 气 ;就 不 如 ， 


”打开 当中 换 气 较为 疼 全 。- 
未 叶 生 出 两 三 片 以 后 ， 就 要 栓 予 充足 地 


阳光 更 机 控制 灌水, ETB 的 健全 发 至 。 


Peis: OER EI POLAR, 则 在 较 低 
MAE, ELMS PEERED 
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pets SRORERRL 


一 般 在 早期 青苗 的 早秋 田 里 ， 据 襄 容 易 “ 
发 生 村 秧 ( 生 理 上 的 立 桔 病 )， RAR, Ee 
BELLE RA. 
OER, EN, NE Be 
RAEN PMT RI, -在 


AAGARAE, SEA ER AMIE, 


_ FLATTER AMEN RR 
“在 这 种 条 件 下 # 床 内 的 气温 ,常常 上 升 到 47 度 
以 七 竺 60 庶 左右 ， 同 时 床 内 的 湿度 也 在 90 一 ， 


100% fet, SURREAL BANE - , 


fei, AIL, BRR SL 
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的 大 小 如 何 ,生长 都 不 会 让 好 ,等 别 是 和 pH 5 
左右 的 对 比 ; 几 是 超过 5 的 ， BEER 
不 良 ， 呈现 村 匆 状 态 。 相 到 地 如 果 夜 间 能 保持 


10 到 15 度 专 右 ， 那 未 即使 ji 值 为 ; 5 或 者 超过 
AB; is seat 
PU ree 


SUX PER BNEE, £5 Lemme 


RA Sree 


pepe ole as eee 


HERA METI. es 
eae RAR WER AEE <a 


TR Sr 
HEABRRP OE fee 


ina, Wee 
“Avan 最 初 合用 这 各 秋田 的 人; 可 能 
事 为 是 很 困难 的 ,其 实 shes oe ae 
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-公国 (月 本 ) 范围 内 都 推行 了 水 称 的 早 播 移 


不 过 只 是 把 秧 苑 提前 拼 表 得 很 壮 ， 而 本 田 的 
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的 效能 。” 
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的 效果 是 很 好 的 ， 但 是 培育 秧苗 却 有 很 大 困 
ME. 对 这 个 间 i 2 ROM EEK 良 ， 然 


WA AAI, KARE E RA 


早 插 的 要 求 。 而 最 近 香 发 明 出 一 种 先进 的 室 
ARH. LATHAM EERIE 
HERAT SPA, se we am Heer 
KA | 

BAAD, ETE 1 RRO 
WHER, L 次 能 够 译 出 供应 1 BT SDA, 
LARIAT Ks 1 期 可 至 4 次 ,就 可 以 青 出 4 


柯 步 所 需 的 秋 昔 * 这 样 适 于 集体 育 划 ， 是 三 个 


BANA. 

AHL HI, 根据 插 入 期 不 同 : 
“在 时 秋田 或 水 秋田 里 进 生 寄 秋 ， 将 幼苗 培 音 
成 适 于 各 个 插秧 时 期 所 要 大 小 的 秋 苗 。 这 里 


的 寄 身 法 也 和 过 去 完全 不 同 ， 是 一 种 简 而 易 。 
行 并 担 效率 很 高 的 方法 。 所 需 径 费 RRL 
1,400—1, 5008 il. RFK AME, SRA 
ABP WTA RE MAGE AS | 


| UGE T AY PERRET 
BHA, FLAS OH, 希望 参考 
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ERA TLL PARROT, FPR, 
休 上 5 分 方 的 木 条 ， 砷 为 放置 青 昔 箱 的 横 档 — 


A, ALMA, SABLA CGA Gils 


WHE AE EST ETA Ol LIE 
SB, ROPE LB, RSPR LB 
ARRAS, BRD aaa 6 HOES 
2. BB AWA, BAPE 
规格 不 同 , 所 以 其 尺 短 以 内 向 为 准 。 箱 底 用 薄 


板 不 如 用 白 铁 板 。 在 箱 的 贺 药 和 正中 要 开 排 


水 孔 。 青 苗 箱 作成 长 方 型 是 考 嘎 到 光 缠 的 问 


BR)RE BER, PREC LB RLiB EA 二 


SEAT OE TERE. ; 

3. EME 青苗 棚 架 是 用 夫差 来 保温 
的 , BAPE AVE RSE 1 二 左右 方 眼 
HOSE AATM, BY REE LSE, ek, TET 
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e 三 、 背 划 亲 的 作法 和 扫 种 法 
URI, em 


eee ee BFE. AL 


3b, BE A, FRM RS Beh 
条 , 在 每 一 个 窗 条 里 装 进 床 土 ， ei 
th, HTH een 
FERRITE 8 :条 里 ,一 其 取 
出 一 条 或 两 条 , 原封 不 动 地 进行 寄 秋 。 FER 
AY, FIRE WR SAMBMABEH. A 
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此 ， HTH Ea Bt, ae 
FT} ree S 


1. PARA ASHES. mR, ama 
5 EPR, ST 7E7SIR AMER ARES TERT ERP” 0 . 
AAR IR A 2 — 3 张 ;每 反 步 BES 
WH. RUMSIRALIORK, 1 FEC7, ont FT aR 
FT SOR, HAWS 1 AT HZ 

将 8 BCKINA, MRR BAK, 把 这 16 
KR, HASH 1 分 宣 粘 成 一 不 长 条 , 黎 
m-8. EBLE, SF HT AN 


age 


; 


要 


ee oe ea ee 


“时 ， 先 将 折 羡 器 的 压板 放 在 育苗 第 的 当中 系 ， 
”前 一 点 ， 将 铁 冰 种 子 的 基部 放 在 身 前 的 箱 沿 ， 


有 ee. 


BBS se 


Wik, HSS AMER BARBF, 用 


” 前方 的 压板 把 它 扣 住 。 然 后 将 压板 放 在 前 边 
人 eeeeran 
He. | | 


3. Wee REAR, I 


: ha gun, 为 了 取出 时 不致 松 


Fg ea Oe 


i RBA IRAN, RRA 
“将 酸 虐 调整 在 证 和 植 IE DA TBI 5 BEET. 


“就 能 防止 秧苗 的 立 村 病 和 提高 耐寒 力 。 也 就 
“是 ,将 床 土 变 为 酸性 土 。 在 昔 整 时 ,如 果 每 1 
| Fri 1 SAE, 则 王 逢 就 可 降低 1 BE 


kh 


ATOR, URE IR TR 


: 加 肥料; (AEE LET MIA 


-每 箱 的 用 土 量 ,网 2 Berke BEL 9 


saa". ane Bea, 
BEEK, ARP eT HE ZC 
。 两 手 抓 住 十 片 将 靠近 身体 一 面向 上 提起 ,， 前。 
。 abbas a TB A, 将 插 板 抽出 。 然 后 青 在 
- + bit 1 200% 1 B00. AA 
ES PE ALE, ID 
BE. elt MAA LAST BES RM 
; Bue aENT, F ATRESIA, 


» WHE 


作 目 报 极光 所 需要 的 时 间 大 不 大 ， 裁 工 


3 RI Se BEFRAIFEREG LOHR 10 MPR AG 15. 


bi BANE GG 6 AGE, 2H 305-88. 
$e YSN 1 TD LS Heke 
能 占 其 四 分 之 一 的 时 间 。 至 于 直播 幼苗 的 床 


ag LRT RAL, Bt An PEAY BGR BABE 
每 2 尺 坏 的 一 箱 里 , 混合 6 合 左右 来 作 床 十 。 


Hf. so RE ERE 1 寸 实 ;2.5 寸 长 ; = 
人 


KAO, ABET 
8, BRAT 3 AEH. 4. 
“4 eas 


a ver ys SEF th AEM TRE 
2, 按照 以 前 的 办 ae 


BARONET, ae 
(2 ) 播 入 基 ; 用 干 谷 来 计算 ,每 上 不 方 尺 
的 播种 量 是 工 合 


， 所 以 一 个 育苗 箱 就 需要 播 
2 fp BRE IMAC HEAP HSIN Hs a2 
(3 ) 播 种 法 :将 装 好 箱 的 床 土 , TA 
蜗 (标的 一 头 ) 扫 成 2 分 深 的 沟 ， 把 谷 种 按 定 
量 放 在 土 面 上 。 用 扫 姑 的 穗 的 一 端 , 先 顺 着 沟 
扫 ; 然 后 横扫 7 边 当 边 将 谷 种 均 习 地摊 开 。 


(RAR HME, Ha 


主将 床 土 淋 温 狗 2 分 深 ; 在 未 干 以 前 ,用 4 本 
SAR ZEAE PY ERR, YRASHERARK Pa 
FEA Wk BIEVER, 待 水 沉 下 后 , SE 1 
BEAM, BEES. Pe SUE TAH 
内 。 

EF 自家 用 的 幼 音 ， sega 
无 妨 ， Fis lisa ie ii 3 合 以 内 邯 可 。 


wh 译音 本 的 管理 
a MiVGH WEARS 将 播种 后 的 


至 划 箱 紧密 地 排 在 尼龙 纸 育 万 室 的 上 有 晨 椰 架 


里 。 因为 土 部 温度 高 密 排 时 能 使 床 十 的 水 分 


-发散 少 光 其 在 发 薄 初 期 这 个 阶段 里 ,高 温和 
多 湿 是 必 不 可 仍 的 ， 所 以 一 直到 不 完全 时长 


出 后 为 赴 , 要 eae IR Zhi (Polyethylene) MK. - 
如 果 在 发 荡 室 里 进行 发 打 时 ;在 排 成 二 行 的 
AMA M4 aA, ELE. 
He ROLE, Ai ER. 

”播种 后 第 三 天 左右 ， feet 
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Ko 移 到 间隔 宽 处 , MPR 


RBH 把 箱 土 逐 渐 咏 干 ， FREER EL . 


为 度 ， SLT FWRI, FR 
| BSRMBALAS sa RNP, 
FAR FRREN BAG, BIER. | 

bi PORATED 
RARE AA, 如果 过 于 干 损 时 , HERR, 
AULA, 温润 床 面 ; LN LRT, 
RNA DAMES H.R LETH. 
SRS a ia i fa 风 AATF 
x ie Raw 2 

上 上 下层 之 间或 


My 


eR, scene 
BIKE. 即使 是 同一 苗 箱 ， fe UR 
R pcesucpe Meade 例 ; 外 气温 高 
时 :出 调 向 内 侧 。 ia 

1 2 温度 调整 法 ， C1) 前 期， :从 播种 后 至 
“发 芽 止 , 豆 夜 都 要 保持 30 度 的 常温 。 在 中 午 光 “ 
QRH, Seo ULE, 但 但 不 会 发 生 尼 龙 耗 
复 盖 秘 田 那样 的 高 温 阶 害 ， 所 以 温度 高 一 些 


也 无 妨 。 夜 间 往 往 降 成 低温 ， sachin 再 整 


好 ， 不 使 温度 降 到 15 度 以 下 。 
(2 中 期 :到 第 四 天 ， 生 出 第 一 片 本 叶 


Bt, 温度 要 保持 在 25 度 左右 ， REL, Biel 


RAGE AK ARRAN BREE 
MT SHETT IAAL, 以 降低 温度 。 当然 也 要 泪 意 
Pak k yw 16 PERM, 温度 要 保持 年 稀 ， 
BREE: 也 不 要 低 于 15 度 。 


《637 后 期 ， 第 7 RNS a 


: 开 ， 本 叶 第 二 叶 也 刚 冒 芽 。 从 这 个 时 候 起 要 进 


行 特别 管理 ， 白天 的 温度 要 降 到 20 度 , 勿 使 温 


 , 度 过 高 ,而 夜里 仍 保持 10 一 15 度 。 如 时 能 将 温 


- 


Bead 3G 则 第 七 天 包括 不 完全 叶 在 内 可 ， | 
Ae HA 片 时 ， 第 三 片 叶 如 枪 头 一 般 约 有 2 大 


米 。 这 时 就 是 寄 秧 的 适当 时 期 ! 不 过 要 注意 的 


是 在 前 期 因 温 度 不 足 ， 不 能 生出 象 标准 才 所 “ 


LEMMAS on, 于 是 在 后 期 用 高 泪 促 进 


秧苗 发 育 ， sse 


时 只 好 延长 月 数 。 Tus He 
. 提高 夜间 温 诬 的 方法 ‘gersezne, IRE 


KR ACE MEARE OL, TR 


持 温度 少 降 5 度 。 


3. 浑 度 的 调节 法 (1 ) 前 期 ; 因 在 播种 、 
撤 士 前 已 充分 灌水 ， 所 以 按 前 述 方法 尽量 使 
其 保持 多 温 。 亚 于 空气 的 温度 也 是 高 一点 才 
好。 


人 2 市 期 1 BPR seloniemr edna 
摆 放宽 一 些 
持 干燥 状态 。 室内 的 容 气 也 可 使 其 于 燥 。 


(3 ) 后 期 : ERR, BS 


量 设 法 使 床 土 干燥 , 遇 有 和 圣 别 干燥 的 部 分 , 洒 
Riis Rows ke (poesia 
度 。 

4 eee gentle nerve, 
不 需要 多 少 阳 光 ， 但 在 中 期 和 后 期 就 需要 供 
ICAO. At, MURA ITER, HITE 
BARS RAT SCI E TRAP, 

对 于 直接 插 秋 用 的 秧苗 ,人 只 在 室内 青苗 
10 天 , 所 以 在 第 及 、 第 九 、 第 二 这 三 天 ， 白天 须 
.将 光度 调 丈 到 20 度 ;夜里 调整 到 7 一 15 度 。 从 
第 十 一 天 起 ;就 要 搬出 室外 5 一 OK, 在 水 中 
REDE AAA CHA ERE 


URE, RSET Reh ARR, 湿度 


ALS KTM HEM 


H. SRB Sey ee APTENSE 


re Oy cr oe 


, AOMORI 


秧田 要 在 可 能 范围 内 ， 选 Ee ES, AR 
充足 ,地 下 水 位 较 低 排水 方便 的 于 燥 地 方 。 如 
果 排水 不 良 ， 则 容易 发 生 立 枯 病 .村 身 , 丫 弱 
苗 等 。 因 此 , 应 极力 避 驼 用 水 田 作 秧田 地 。 

”其 次 , 床 土 的 好 坏 ; 对 育苗 的 成 果 最 有 关 
系 .所 以 必须 有 保水 力 , 吸 肥 力 , 保 温 力 ,并 且 
是 多 孔 性 的 , 还 要 排水 ,通气 良好 ， 而 且 是 肥 
沃 的 土壤 这 样 的 土壤 浇 水 干燥 后 OL RIE 
RATA, 富 含 腐植 质 ! 象 一 般 农民 用 作 烤 烟 
温床 所 用 床 土 最 好 这样 肥 沃 的 床 士 , 必须 在 
头 一 年 秋季 每 坏 书 5 贯 质量 好 的 积 肥 , A: 
壤 混 谷 起 来 进行 培养 。 如 果 在 当年 早春 培养 
床 土 ,要 用 腐熟 象 泥 土 一 样 的 积 肥 士 40%; 混 
AMR DMO (ETRE, FBS 
SURED, 55+. AREAS BREE 
BS 
| RB ATR, aa SR 
土壤 :是 发 生 立 枯 病 , 枯 秧 的 根源 。 如 果 做 不 
出 理想 的 床 土 ， 可 在 士 中 加 进 硫 黄 华 , He pH 
' (iPES) 6 BEA 每 坪 土 加 100 久 硫 黄 ， Al pH 
值 可 降低 工 度 左右 。 

(2 ) 寄 秧 和 寄 秋 前 的 准备 ;: LEB, i 
BAK FARR BE (EIA HRB UR 
RHAAMSDATAA. REAR RSE 
AE I, HAY AS EA 
可 以 减少 ,同时 寄 秧 三 星期 左右 即 可 。 如 果 插 
双 行 , 行 间 为 2. 5 寸 ,就 成 为 播种 6. 6 全 状态 的 
配置 ， 这 样 有 1..5 坏 面积 ,就 能 培育 出 1 反 步 
的 秧苗 如果 需要 大 秧苗 时 , 则 配 列 成 播种 4 
合 的 状态 , 寄 秧 青苗 四 星期 ,以 行 间 2.5 寸 的 
iba, 进行 单行 插秧, 则 每 反 步 需要 2 SHAY 


; 面积 。 


| 肥料 是 以 速效 性 酸性 肥料 为 宜 ， 标准 施 
肥 量 是 每 坏 硫 酸化 100 久 :过 碍 酸 征 130 久 、 硫 
酸 钙 40 久 作 基 肥 。 追 肥 则 根据 秧苗 的 生长 情 


2 


ti 等 


况 适 当 的 施用 硫化 水 溶液 较 好 , Ach AI 
可 提前 按 每 坏 20 久 左右 以 硫酸 铬 进行 追肥 。 
AAMAS LT, eee REE 
开 时 期 只 要 用 草 席 就 可 以 保温 。 假 如 要 提 一 
前 , RW BERGE. 
RM, ARERR AT 
的 , 但 一 般 的 还 是 拔 一 行 。 拔 秧 的 方法 是 :将 
育苗 箱 微 料 ， 人 坐 在 和 柑 桔 箱 高 低 相仿 的 东 


ae RET ERE. ARB, 实际 上 不 


+A AIA SR ARB ATT AR, 一 条 一 


vei WHR, MRE 
FRY, AE ki 泗 报 多 上 部 ， RAR 
BS oA BLT ra AAT A 1 反 步 有 五 个 青苗 箱 ， fe 
如 果 每 拔 二 条 则 需 30 分 锋 ， 每 区 拔 一 条 出 需 
时 5 SORE Ar AUC BRITO PF AB 
着 一 层 一 层 地 堆 好 。 运 Bi, 用 袖 1 2 一 1. 3.5 
“ 尺 ,长 2 尺 、 深 3 寸 左右 的 刍 箱子 ,每 箱 装 2.5 ， 


AB HME) KORA, ais REAM 


Bic t-te tee 7 fit cy 


BRI, 如果 插 双 行 , wR, 


插 单 行 时 , RUDE AROMAT, BOPPRELEAE LR 
“的 发 根 。 寄 秋 后 ,每 坏 需要 泌 2 斗 以 上 的 温水 ，， 
EBM LOOM ATMA AER FE 
温水 涂 大 后 , FRA 2 — 3 SA Ach, HEE “ 


插 完 2 一 3 RIN, MTN RAT, 
可 以 碱 少林 秋 。 然 后 在 霸 床 面 1 尺 的 高 度 用 


竹 片 或 者 其 他 适当 的 材料 , 打 超 拱 形 的 小 棚 ，， 
PBR 工 反 步 所 需 


以 便 夺 盖 草 席 或 尼龙 狼 。 
时 间 : 插 双 行 需 30 分 钾 ; 插 单行 需 1 小 时 。 

(3 ) 管 理 上 应 注意 的 事项 管理 二 的 关 
键 问 题 , 是 合理 地 铀 节 水 ,阳光 和 温度 。 

在 初期 最 重要 的 是 充分 供 葵 水 和 温度 ; 
在 后 期 为 了 促进 根 的 生存 , 土 中 需要 氧气 ?为 
了 加 强 地 上 部 分 的 发 育 , 还 需要 阳光 。 二 般 温 
度 要 保持 在 15 度 以 上 20 度 上 下 ， 切 不 可 使 降 


+ 1Q2 e- 
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OAT, HRI. 


See . 
SORTER ts 


D : 
= 内 省 度 ， 
3 J | i \  SBwLRaE 
7 my a: ey ER en = ine =] TAT -一 oo 
nm i i MATL 了 a\ ak | xe ft 
ss 有 & a hy MER MT ME 
气 / ; 3 A ' 
1 Cece eee Solas on, Sr Bae: ene} ead Wi Rae Lon bom bo Bee oY Do 
] : i : : od ! 


ee es. co 
因 播 种 后 一 直到 发 芽 为 目 ， jae eat eal al wal sl al 
eames  — _“TaralFieel ic are] Be peel azine 


SWORE, MER «Bs 1-2-3 - fae 6= 7-8-9 — 0-8 


外 使 用 这 样 A EI SER MY — FER 一 千秋 
好 ， 先 放 在 发 苷 诗 里 20-- 

SOR. RRR. ， 
HESCLRAESE, 


FERRE, Sh za 
Ca Li): 


Te ectiian Cabs 
OSA FW BNE SERIES eo 


到 7 DAFA MOREL LAM. Wk UR SPRUINNRRICRE, rH, Zo 
一 7 久 硫 忽 深 在 水 里 ， 


最 好 在 早晨 , 蛮 时 不 灌 。 但 要 在 移植 前 几 天 灌 ” 植 的 一 星期 前 每 坏 用 5 


些 水 ,使 秧苗 多 生 新 根 以 备 移植 。 i BETAINE. 


%, 一 103 一 
yy 
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AMEE, SAMBO BATT, TRA ET (ei. 
出 4 一 5 片 叶 。 Bs 方 。 苗 床 的 作法 则 和 一 般 的 苗床 相同 。 床 宽 4 
2. FRM KAA : R.wRET—1R. ; 3 
(1 ) 地 点 和 苗床 ,这 和 保温 折 喜 秋田 一 (2) HEMET RABE, 

样 ， 尽 可 能 选 在 步 近 家 屋 , 向阳, 地 下 水 较 低 根据 本 田 的 插 稀 密度 、 RAN MKS 


, ; | | BRAGG MEER nH 
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@ MIAH RE OASIS Ot Rees IH. Aap . 
SKM, ee. | ENTER Z NeBEDR ATR. GRRE, 


充分 保温 。 |. BER, . ie 


"OT wee EF Bee ay 
“0 : 后 的 位 置 


& 
fae eta a ea 4a] 5 Ba) 5 月 中 名 TIE 有 ni 
ti 7: ai 7.7 BB. 18.3 | 于 到 20.2 * cuunaED 
mee $—t)t—T|s—T 
ON cemmecnacan a eeanretsens | ay 
£ om \! : — 一 日 40 日 
re SRD Sz suena va re | 30 
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LL 一 时 秋田 《5 月 中 名 插 稀 了 
TPMT, , 


a hy 


A 所 不 同 。 姑 每 于 60 此 每 欧 插 一 栋 ， AAR 
“对 的 二 枯 筷 苗 时 ， 妈 排 成 每 坏 播 种 3 合 的 状 ， 
态 。 这 时 须 按 行 间 5 HATA. AT 
RY RGR 5 RR, Sok 5 坏 即 可 ， i 日 
， 数 需要 25-30 天 。 

施肥 量 按 当 池 的 保 mince 的 90%6 


«BDF, eo 况 ， 众 可 泛 当 地 


we GCSE, 

~ "es am A te aA 
HLT SE a ERAS, ah 
就 是 在 气温 15 一 16 度 时 进行 寄 秧 。 在 这 以 前 


涯 身 时 ,就 需要 象 保温 折衷 秧田 那样 ,用 已 经 和 


“使 用 过 2 — 3 年 的 脱 掉 油性 的 旧 油 约 ， 直 接 
在 秧苗 上 迁 盖 4 一 7 天 即 可 。 
RT 3 先 在 寄 PRA OLR LRP, 


然后 用 手指 控 出 1 HRM. HBA, 
_ 排 在 壕沟 里 , 以 后 再 用 两 手 ,把 两 侧 的 床 土 ， 


VEER, REPROD 
— (oR PAT, FH 5 C1 RS WAS 1 小 时 
EA. MRR T-BAR Awa A 
| RH, BULBS IRE < 

(3 ) 在 管理 上 应 注意 的 事 须 : 大 体 上 和 
保温 折 囊 秋田 撤除 保温 颖 以 后 的 管理 方法 相 
1A. ETE URES AA, 要 灌 深 水 促进 


> 


ih Seon 3 


sine URN FW, ed 


A th RITE RG IR Ay Fe 
身后 的 一 局 内 更 要 注意 。 
要 查 延 长 寄 秋 时 间 襄 大 苗 时 ， 根 据 情 况 


在 寄 秋 前 4 -5 天 ， 每 用 随 纺 7 一 10 铂 所 肥 。 


en 
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FFARR HATTA AAR. BF Er he 


材料 费 及 电热 费 ， 踪 来 使 用 合理 化 后 y 还 可 减轻 。 
C2) HUAN PERN HI, ALARA BoA 
公司 的 实说 为 基准 淮 筑 出 来 的 。 
C3) HERA 对 利用 年 路 5 —104EM, Bets 


年 捐 范 矢 来 计算 的 。 
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要 用 


BE TELIA, 


aug 


应 在 樱花 
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伪 在 水 筷 田 寄 秧 


否则 会 遭 钉 、 雪 等 冻害 ， 
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NM 


应 注意 掌握 好 时 期 。 
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可 以 育成 此 苗 
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FURY Bey EA. 
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专用 


ae 


一 、 专 用 秩 田 的 特点 “ 
。 所 疆 专用 秋田 , UE debe CY 


RRC, TE ARRON, AE, 
青 章 .树叶 等 加 入 土 内 ， 然 后 在 除草 的 同时 ， 
再 进行 数 次 翻 例 ， 使 肥料 能 在 夏季 里 充分 地 


A. RHA, APERTURE 、 
3: Pane 5 abe 
专用 向 田 具有 下 列 优点 ; 
( 19 球 二 在 长 期 间 非 常 肥 次 ， 具有 关 量 
BLOM RUMI 

(2 床 十 非常 松软， 便于 身 昔 的 发 根 和 


到 RURD. Saw 


TREE 


(De SAaRH eM aRAE, 
〈 4) 在 早春 积 雪 融化 较 迟 的 塞 洽 地 区 ， 


(5 ) 积 苗 的 生育 非常 齐整 ， 少 生 杂 草 。 
《6 ) 技 秧 容易 , 工作 效率 高 。 
专用 秋田 在 土地 利用 上 ， 好 象 是 很 不 多 


|， 诉 , 但 是 对 于 用 惯 了 的 人 ,往往 是 不 想 改 闪 


aa a 


ST eee 


We 在 和 无 商品 肥料 的 时 代 ， 售 孝 是 一 种 最 好 
WHER. 


_ 即使 在 今天 ， 常 感 劳 痛 不 足 的 大 面积 经 


. 营 (这 是 一 种 用 殿 全 劳力 和 用 互助 的 办 法 在 


短期 内 完成 插秧 的 习惯 ), 和 不 适合 种 植 水 稻 
的 土地 , 例如 象 下 壕 各 地 方 多 用 做 专用 秋田 。 
(1 ) 房 屋 周 围 签 通风 不 良 的 地 方 (CER 
田 期 间 都 可 以 防风 保温 ); 
(2 ) 树 攻 地 (在 秧田 其 间 树 叶 划 不 惕 茂 ) 


Ae 


eB sat 
ee 


(3 LIRR ACA Yh if 出 的 水 田 


《在 悉 田 时 期 兰 不 是 冷水 ); 


(4 ) 低 湿 的 洼地 等 等 的 土地 利用 。 

肖 前 在 日 本 东北 一 带 估 旗 未 用 秧田 还 有 2 
5, 000 町 步 左 右 。 它 的 分 布 情形 如 图 @ 所 示 ， 
主要 是 分 布 在 内 陆 和 出 芒 地 带 。 

-在 日 未 东北 最 冷 地 区 的 表 森 县 南部 到 三 
陆 (青森 ; 岩手 一 带 ) 沿 海 一 带 , 很 少 使 用 这 种 


RID MRR TRE 


为 这 种 秧苗 是 用 大 量 氮肥 培育 出 来 的 ， 具 有 
一 定 的 发 根 能 力 , 适 于 时 插 。 但 是 还 有 这 样 的 


缺点 : 即 培 译 出 的 秧苗 徒长 瘦 强 ,插秧 时 所 受 . 


植 伤 大 * 如 果 筷 田 期 间 长 了 ， 秧 苗 老 熟 , 难以 


， 托 抗 插 秧 当时 的 缺 水 和 大 风 等 *。: MOKA | 
oil, 它 是 适 于 内 陆地 区 的 内 陆地 区 从 冬 到 春 


MARR RARE, 但 夏季 却 是 高 湿地 带 ， 
所 以 尽管 育苗 条 件 稍 差 , 如 果 早期 育苗 , 提前 
插秧 ,就 可 以 增加 收获 。 也 就 是 贰 ,在 这 一 地 


-区 不 葵 在 用 水 和 其 他 习 怪 上 ， 都 适 于 早期 插 


秧 ,能 发 挥 这 种 秧苗 的 特点 。 

这 种 秧田 的 缺点 是 (不 包括 土地 利用 李 )》 
SABER LR Ake RARE. 
AM TMs, ABR BIKB 
PPB ANRC Bs 2 Pe HIE SE 


BRIER AURAL 


二 、 秋 田 的 面积 
自 播种 后 至 拔 秧 止 , 秧田 大 多 不 能 进 太 ， 


ates Mere 


 OKB-KEG, met, 


OAK? RRR ETEK. 


Ede 


OAALHMAS ARAM OrcRietEet 
分 布 情 况 。 $3: FE ita 30—404 BK 
氮 ， 放 置 一 晨 期 以 上 。 


OnKRAR TE 


-REMRRR EE 一 


由 施肥 


人 硫 匆 20 一 30 和 如 〈 每 终 ) 
| SoBe 40—70 


作 蜂 后 的 平整 工作 


(如 果 忽 田地 形 不 束 ， 
以 进 到 秧 用 里 ， 手 握 不 
板 或 在 地 棒 ， 一 边 个 退 
边 进 行 整地 )。 


OA, BALAK I20 xk 3 — 5 
合 ; 过 4— 5 /) SRE 7K 1 +f, 


me 


@ 水 洗 后 装 在 布袋 或 草 袋 里 。 


一 12 度 的 溶 谱 里 浸泡 12 小 时 。 


Ome, MEE 2 BH, - 全 


国 以 后 在 混 暖 无 把 天 的 
早晨 ， 落 为 涝 水 ， 侯 


st mee : lat 2 Ba SCONE 


SEW (a 


OR BHR. Ave RARE 


te tith 1 Zoi} 6 6 6 B54. 


Ontme 水 1 “ASU 5 1 ey 


a 
a 
4 


eee 


eat halal ne BE latina, 


pS 10-0 bh), 
| EPR ay see NN 


ARATE. 


BRS RRENRRMEE 5 — ig 


MANERA SHEE. 上 


co = ema 


die 时 期 3 月 下 和 一 月 上 名。 即 在 潘 


种 前 10 天 左右 的 时 候 。 


.2 地 点 “地 点 是 国定 的 ， 不 是 每 年 重新 


FUR Ma, BOT A. 


aR. 


Oe a ie RO ey, es 
a= Pg = 8 


(1) BRAM EE MILA: 
《2 灌水 排水 方便 的 地 方 |。 
(3 ) 向 末 避 风 的 地 方 。 有 风 时 划 股 轩 防 


3. 苗床 的 作法 因为 头 年 已 经 耕 过 多 


“或 ,所 以 春天 了 略 加 耕耘 ,每 坪 施 石灰 氮 30 一 40 
入 ,然后 将 玫 面 OE, BLOKE | 


io IRR NH RNIB A BREAN HAR 
HAIR, BEES LOD Hy RIE 
苗床 播种 前 2-- 3 日 开 构 作 。 


| .，， 先 用 木 友 大 致 平整 后 氢 肥 ， 然 后 再 用 平 ， 
|， 地 板 或 平地 棒 将 表面 完全 整 焉 。 帮 置 1 一 2 
且 待 床 土 沉 实 后 ,将 水 完全 落 干 , 撒布 石灰 硫 
BH. Mel 4 一 5 小 时 待 硫磺 变 黑 以 后 再 
” Wik MRA ERR, BAAR, 


HUSA AYER wees ME Bh Bet HB 
果 。 AS 7 
4. 肥料， 习惯 上 每 坏 施 肥 量 如 下 ; 
石灰 气 ;30 一 40 久 (为 了 安 公 起见， 最 好 
不 要 超过 这 个 分 量 ); Fay 
人 施用 


50 一 70 久 ); 
过 磷酸 钙 :40 一 70 久 3 


‘ 
硫酸 钙 或 气 化 钙 : :0 一 50 从 (多 用 草本 丰 


UB) | 
“RODRIG OM, ERE ay RENAE 
， SMNOM, (Bel kat 
以 插秧 的 高 度 。 一 般 不 再 进行 追肥 。 
a 入 
1. 时 期 “一 般 是 在 4 月 中 旬 到 下 句 ， 比 


水 秋田 地 带 的 播种 期 略 早 。 
2. 播种 重 ”每 反 步 所 需 播 种 量 ， 于 谷 种 ， 


时 一 般 为 上 一 5 升 ; 即 每 怀 5 一 6 合 在 表土 


。 记 离 和 鲁 近 昌 为 害 严重 的 地 方 , 有 密 播 达 7 一 


8 合 之 多 。 据 说 在 冻 咱 年 份 ,播种 密度 机 播 到 


和 谷 粒 互相 重 登 的 程度 ， 这 工 不 是 为 了 节 狗 身 


田 面积 ， Wide Tat Ba AE, bi 按 这 个 比例 
多 播 的 。 


身上 ,就 是 在 音 苗 技术 上 也 多 量 守 旧 法 , 因 
要 以 每 反 6 一 8 坏 的 秧田 ,每 坏 播 种 和 一 
合 ,成 苗 率 达 到 60%6 以 上 为 Bin 使 育苗 能 
SRC, AMF 

程 ， 需 要 改进 之 点 很 多 。 | 
3. 谷 种 的 处 理由 处 理 谷 于 的 方法 和 天 地 


水 秧田 的 方法 相同 , 但 须 特别 注意 下 列 各 点 ; 


《1 ) 必 须 进 行 盐 水 选 种 : 
《2 ) ARIA Rs 
(3) RAR MRS LIP HEAT Sa 
长 2 一 3 分 左右 。 
并 且 央 为 床 士 多 是 松软 的 ， 如 果 不 iG He 
过 芽 的 谷 种 ， 就 容 SUAVE? RH AA 
Fo 


LEME KEGK-TEARE ， 


Ho MAAR, WAKER, MAREE 


—109— \ 多 


在 使 用 专用 稳 田 的 地 方 不 仅 在 秧田 本 


插 秩 当时 的 秧苗 


拔 笑 后 对 床 土 的 培养 


? 


| @ #£65.b, Hamer, Mee. | 
Epa 3 
| maemo | 
. 4 fl “1h @ 
a AMA, BRT 
BIR, BENAAR, MLSS ; 
Behe by . Ss Ae 
beeen senna nn one Sage ee mec gsemmnemn amen Sener s ee wie: Seo + 2 ape et 
| @ eminmoooreE, wa | | @ Cae. wx, em. | 
EN FATA CRABERRDLISI | Zeus SADA S — 0 HEISE. 了 
eee SURAT, MLR | 


OA 8 AARON ZA, Asai 
翻印 几 次 。 在 夏季 使 稻 秆 、 杂 章 等 完全 ， 
Bim. TY, AOE RRA 


“ 4 
@sK-Lit, (ERK, HERS OAR, WLM RS 


PVG LiE, #3 RAGRRAKA 
交互 翻动 前 进 。 


ne 


7 a : 


a ee, ee A 


: 5, SNE 


MAM HET 天 左右 要 进行 


CAE, MINER RERAA 日 暖 时 进 
“ 行 ,从 早晨 8 点 左右 开始 , 将 水 徐徐 落 到 露出 
RR is 陋 数 小 时 ， 再 徐徐 将 水 灌 满 。 切 忌 


Ps 一 开始 就 使 秧苗 接触 大 风 和 烈日 。 BUS 2 
REMI KIT, 脸 加 秘 苗 对 风 、 月 的 接 


fh RB RAE, SOLE AT EAM, 则 秋 苗 就 

HELA, CS teenie te 
| DLs ZEA PARI a RCIA 

Aten, SAL HASH FA 1 
eeu, 

EURO, FRA, RR 
KAMER MN, 也 可 以 完全 落 十， 要 
EL. 

2. 病 虫害 的 防治“〈1 ) 烂 秧 病 ， 在 第 一 
FAMERS, 落成 汉 永 ,每 坏 撤 上 5 一 6 合 的 
水 银 剂 500 倍 液 然 后 根据 伴 秧 发 生 情况 ， 每 
隔 5 —7 天 再 搬 布 1 — 2 

(2 ) 表 土 刘 宛 的 防治 。 一 般 在 低温 而 天 
气 好 的 时 候 容 易 发 生 ; ARH HIRE SUE, 
或 减弱 士 壤 的 酸度 , 变 成 近 于 中 性 土 时 , 似乎 
发 生 较 多 。 在 播种 前 撒布 石灰 硫磺 合剂 , 如 果 
FAK, 则 撤 上 砂子 .这 时 床 面 水 要 保持 1 寸 左 


Ay WAL. AM RPE 


EBERLE, MRE, REED 
治 。 


Beir de] , PRG We AS FLAK, 而 且 容易 产生 倒 


Re Siena. #—Eom | 

SRB ee ARR 

” 邯 撒 布 1 % 六 太太 
布 数 次 。 


( 3 ) AAPA RAR Ray MMe, 


RATER, PLAT LS 、 受 到 影响 。 播 


”种 后 应 选择 适当 时 期 , 著 成 淡水 ， sen 5 Ag 
| 急 茧 粉 混合 干 砂 , TE, 


(AUR RAI, RRMA ETE. 
伤 疲 时 ， 应 立 
+ 以 后 每 隔 7 LOB Re 
(5 ) 在 发 生 水 棉 和 水 网 时 ， sso 
酸 钢 等 网 剂 0.5 一 1 MA 2 升 中 , 在 秧田 里 ， 
灌水 刚刚 没 过 秋 蔚 后， Pate aA 


过 10 小 时 后 再 换 水 。， 
er res 
ERP ED, HRS SIE 


的 高 度 , 一 般 都 喜欢 插 高 大 的 秧苗 , 因为 专用 
RARER SR, AEST, 


比 水 秧田 的 秧苗 在 秧 龄 较 小 时 就 插 秋 。 也 就 
是 在 秧 高 20 厘 米 、 苗 龄 5 龄 左右 。 秧 田 分 给 ， 
AGS AEA, 通常 是 没有 的 , 只 能 在 发 芽 成 
功率 低 的 部 分 , 才能 稍微 有 一 些 。 
”秧苗 是 在 多 肥 的 条 件 下 培育 出 来 的 ， 所 
以 秧苗 的 营养 很 好 ， 发 根 力也 相当 强 ， 不 过 
缺点 是 昌 于 发 生 植 伤 。 因 此 在 插 秋 时 应 注 间 
YF Ie ; 
(1) 25 T GA, EOL, 
FERN Bs ~、 ， 
(2) EUS, AE 
(3 ) 揪 身 要 尽量 在 温暖 无 风 天 进行 ，， 
(4 ) 插 身后 要 灌 以 相当 的 深水 以 保护 秋 


ea. 


Ho 


七 、 拔 秧 后 的 秧田 管理 ， 


专用 秧田 ， 在 拔 身后 进行 床 十 的 培养 和 
除草 工作 。 详 情 参看 图 解 。 ， 
BABA BS SSSR ELIE) 


一 111 一 


-四 在 专用 秧田 里 ， 本 水 Pb 上 
LTR. 


Hil SEHSRRR 


ARR Rw ANE, Zee 
的 时 代 , 对 培 背 此 苗 起 了 一定 的 作用 , 但 是 年 保温 折 


衷 悉 四 及 其 他 新 育苗 技术 进步 的 今天 ,意义 就 不 大 


了 , 从 而 , CREASE, 

在 吉 用 秧 胃 地 止 种 稻 时 应 注意 的 事项 、 

CAR: 专用 秧田 一 般 是 肥沃 的 ， 所 以 种 植 的 水 
_ ABATE BP, RIS PRATRABLIL, TWANG, FRE 
ee 力 强 的 品种 。 


翻 许 和 整地 :， 第 一 年 开 姑 种 水 和 时 ， 为 了 抑制 


Tl ASIA, 笠 地 后 即行 插 配 。 从 第 2 年 起 再 行 一 
bf. 1 4 . 

I: ARI, SHE, ore. 7 
HIRE: VORRAR CE, 以 防止 倒伏 ; 进行 条 
48, : ‘* ' 
田间 管理 ; 在 第 一 年 度 , AME ep SRL 
TBF LRA DL REPO, OLR PR ee 


rae yb a 


SENT: YY “renee 
种 大 豆 的 。 


OR LER. DURE, 


KR UAE SET 以 eT EA, 
先 在 最 高 分 莫 期 之 前 ， 进 行 中 较 洒 田 ， 将 床 土 因 至 
现 出 裂痕 为 度 。 随 后 在 抽穗 期 前 ， 将 水 排 到 间 露 出 
VR 5 1k, She SSVI AE REIN, CET. 
ELIA E: SRA, RELL ADORE, 

see Tape 
WR RE. PURE RNB, 


Hse Bias CS SE Bo EE AE, ASS 


ERASE. ， 

准备 下 一 年 的 秧苗 : CePA RM EL 
来 的 秩 瑟 状态 。 刨 着 后 , 进行 ZORA, BAEK. 

如 果 是 保 漫 折 圳 秋田 、 则 可 按照 这 个 秧田 的 作 
法 。 一 般 秧田 因 成 苗 率 高 , 所 以 要 播 4 — 5 
的 生 种 。 催 车 时 .要 将 芽 催 到 5 EE, AMES 1 分 在 
A. MVSHRT RARE 2-3, RAI 
料 . 按 一 般 标 准 即 可 , (A ERR, GEIB 
堆肥 时 , 要 在 头 年 就 将 窝 数 的 堆肥 施 好 。 


 URMM KAMER KER MRE 
A APLAR AHL, th 


现在 日 未 西南 温暖 地区， 为 了 神 证 增产 ， 


ASA ERR eA. AEA mA 
用 电热 保温 的 秧田 。 


a ates. ca 


MAF RRMEITT, 5s Sw 之 所 ， 


| RAPE MA, 对 秋田 面积 ,每 坏 的 


AE. BH A ap SE 
、 必 要 的 村 料 


Ca co BO 


ee ie | 
秧田 面积 :1 10—1538 5: 


SRA, 10-15%, 


te a | 

 FRPURARI TECK 1 R): 4048. 
«FH. 4 升 。 
SRI). 
RK: BET 升 一 1 斗 。 


=, RAMEE 


1. 时 期 “在 温暖 地 方 的 早期 栽培 用 秧田 
的 修筑 时 期, -- 般 是 在 临 播种 之 前 。 因 此 , 作 
秋田 的 时 期 大 体 上 几乎 就 和 播种 期 同时 ， 以 


Pei Pet Mi 
LO Rn ae Mane nee f 

oe” RR ae 
ae ‘ Ml if Be : Be ™ aie: > 
| 甲 、 风 守 回 洗 型 
i (MRae > 

Mi | ABIAVIEDLTR, AMES 月 下 角 到 4 BR 

memes 


上 名 辫 间 。 在 这 个 期 间 里 或 早 或 晚 ,主要 是 决 
定 于 早期 栽培 的 栽培 制度 。 也 就 是 讽 ， 以 栽培 
RSET TAB 的 时 ， 作 秧田 的 时 期 就 要 
i, HRA, PAR SETAE PIMA 8 
时 ， 就 可 以 晚 一 些 。 


2. BPE 早期 栽培 秧田 地 点 的 选 


定 , RABE: (即使 在 温暖 地 区 ) 早 奉 也 是 宕 
冷 的 。 其 它 Ath ASAE fits 
择 地 点 时 要 注意 以 下 几 点 : 

( 工 ) 阳 光 充足 的 地 方 ; 


(2 ) 尽 量 选 择 能 西 北 风 的 地 形 。 如 果 ， 、 


在 向 风 的 地 方 ,要 架设 防风 用 的 稻草 围 际 


.【 台 ) 便 于 巡 向 和 管理 的 地 方 ， 
( 5 ) 不 大 发 生病 贝 害 的 地 方 。 
实际 上 ， 最 理想 的 是 尽量 采用 共同 秋田 


进行 集体 育 悉 。 从 各 种 作业 以 及 防 沿 病 虫害 : 


方面 看 ,最 好 也 是 采用 集体 秧田 的 办 法 癌 

3. 苗床 的 作法 “和 普通 栽培 时 修 折衷 秧 

田 一 样 , 先 翻 耕 数 次 , 再 灌水 ， aon 
Die bo , 

serait pe etincipilinane LA's 
R, 1 尺 , AISA LAS ER LT 
肥料 。 此 时 , 全 面 撒 肥 也 可 ， FREER Eth. ， 
可 ,主要 是 要 撤 得 均匀 。 

HUE a, 将 沟 道 部 分 的 泥土; 


com Wt facet 


Al RE. 


>) 


(3 ) 灌 水 排水 方便 , 无 泛 水 顾虑 的 地 方 5 


| 


@ 赵 田 后 主将 高 低 不 笠 的 地 方 平 
SG, REEF. 


BHREE RR, GEER, 
RE. SRR IIBEAS Berks a 4 
TerkinierTEeH, | 


si. 如 果 泥 土 过 硬 ， 先 把 水 放 进 沟 道里 ， 然 


后 再 往 床 而 上 泼水 ， 待 床 土 泡 软 后 , FBR 


面 起 平 。 再 用 平 十 板 将 床 面 平整 均匀 。 此 时 ， 
床 的 中 央 部 份 要 稍微 加 高 。 

- 4. 秧田 面积 每 1 反 步 本 田 ， 究 苋 需要 
多 大 秧田 面 宫 ， 因 为 早期 栽培 时 立刻 关连 到 
将 金 材料 用 量 问题 , 所 以 一 般 农民 对 这 个 天 
题 也 很 关心 。- 

秧田 面积 ， 是 以 本 田 插秧 苗 数 为 基础 。 


播 于 苗床 的 谷 种 和 完全 成 苗 的 比例 (成 苗 


‘Ale 


Pin? 


 OFMEL A BARERRK, - 
床 面 实 4 一 4. 2 尺 ， 3 1 尺 . : 


es 
划 号 ， 随 后 搬 hak’ 


四 再 用 笠 土 板 ” 在 整 床 面 。 1 
3B), fi FE AKA, BTR 
谷 种 的 需要 量 , 2TRERESDARA, Bil 


RUS RRS 
Cine ita) 4 a1 pee Bie 
GRE. 


Ber eee fit eT ae 


eH AE JLB, HRA ENR 


进行 指导 的 , 以 后 随 着 试验 的 车 有 果 , AMMA 
改正 。 目 前 则 每 反 按 10 一 13 坏 etn 0 
生 合 进行 。 

4, 肥料 施肥 量 当然 要 恨 据 土壤 和 气候 
条 件 等 等 而 不 同 。 因 为 这 种 秧田 是 在 低 稳 条 


Sh 


4 
- 


WE, puns EEE KOR 
AS MESH. 钾肥 。 第 一 表 是 各 县 农 
7 ee elie Pee Bete 
OAH AR A. HEISE ART 
的 。 BLP BAA 这 肥 。 


“m1 


a. 
每 评话 肥 量 (两 ) 
ye te a 


各 县 农 ， 


aC 


oe ‘say Sota eae ened incr stoned ES 
i BS AR 70 | 90 
mR 咱 70 | zit FQ 40 
% 8 ol, Rete ae as 20 
1 SS RB 60 | ， 80 40 
ee wy 60 100 30 
“| 40 | 50} 28. 
a ”30 | 30 20 
Wo 3A 40 Fo 86 30 
s&s om 30 | 30 17 
, oer: a 35. ; uke 20 
BB 网 40 pa”, cs -2 
oe f bey ¥0 26 
pee | 40 70 30 
a 崎 40 50. 40 
B&B 20 50. 25 
ie d > ) 
; 四 、 播 种 


“， 工 氮 种 时 期 ， 早 期 栽培 的 播种 时 期 ， 一 


MES 月 下 旬 到 4 月 上 名 。 关 于 何 时 播种 ， 
是 据 根 秋田 育苗 日 数 和 插秧 时 期 来 次 定 的 。 


早期 栽培 所 用 的 品种 : 是 北海 道 . 东 北 、 北 陆 


等 地 的 早熟 种 。 旱 熟 栽培 法 是 以 早 播 早 版 为 
Saget. 但 从 第 二 表 列 举 的 大 分 


Be2 播种 时 期 和 收获 量 
名。 合生 号 CARRERE 1956 年 ) 


1 | | 4. 12 i Pe - 3,335: 
Oe ae ON Ra a 3,392 
8 3. 19 | 4, 27 | 7.15 |’ 3,937 
4 | 3.29 | 5. 6 7. 18 | 3,636 
5 4%. | 5. 18 | / Sees Gane: Eo 


SV ELIRID EE 2 月 下 角 到 4 月 上 旬 ， 进 行 不 


同时 期 播种 试验 的 千 果 可 以 看 出 ， 早 播 不 一 
定 是 有 利 的 。 在 其 他 的 县 也 可 以 看 到 同样 的 
情况 。 这 个 原因 是 和 品种 以 及 态 塔 技术 都 有 
SEF Se ey ， : 
AE He RES, » PER 
Ah, 设施 过 梅雨 期 , 梅雨 的 气象 条 件 ， 
对 收 量 有 很 大 的 影响 ,第 二 , 由 于 插秧 后 的 成 
活 生 育 也 因 年 份 的 不 同 ， 而 塞 暖 的 影响 有 不 


同 ， 所 以 还 不 能 明显 地 证 明 早 栽 是 有 利 的 。 
目前 似 生 以 3 月 下 旬 到 4 月 上 名 播 种 的 效果 


最 好 。 1 
2. 手 种 量 ， 在 开始 进行 早期 栽培 的 时 
候 ,每 坏 的 标准 播种 量 是 2. 5 合 。 然 而 内 为 早 


期 载 壤 ,在 本 田 也 要 进行 密植 所 以 必须 扩大 
BREE. BU, 为 了 节 移 材料 或 者 因 其 他 关 


系 ， 要 尽 可 能 进行 密 播 , 以 猪 小 播种 面积 。 因 


”为 使 用 十 分 幼小 的 入 昔 ,所 以 可 以 厚 播 目前 


在 北海 道 实行 着 Sy isi Bik, BV 进行 着 每 坏 
5 一 6 合 的 厚 播 。 _ ge 

图 解 (6 )EBULS 农业 武 验 场 用 20 天 和 

30 天 的 秧 调 ,在 5 月 1 Hint, BREE 


WHER BER. PHBL, HIS LLSOR RE 
要 比 20 天 的 秧苗 好 些 ， 但 播种 量 和 收 量 的 关 
RASCH ENGR. AREAL 
_ WERE BE AAU. EE 
每 反 步 的 秧田 面积 有 10 坏 左右 就 可 以 够 用 。 


.3. 谷 种 的 处 理 (1 ) 浸 种 : HT RHR 
整 和 提前 发 芽 , 须 进行 芝 种 水温 仍 低 则 水 的 
浸入 种 子 中 的 速度 登 慢 , 因此 , 早期 栽培 比 一 
RAMAN MEK. GAMO RR 


移 7 天 左右 。 


C2 ie: aeRO ARERR, 
FEE A Bie 001, 000 倍 溶液 中 进行 消毒 。 溪 
泡 时 间 , 在 溶液 温度 18 度 时 浅 泡 6 小 时 ,每 降 


ELS 二 


~ 


Omi: 为 使 谷 种 能 够 播 到 床 边 一 、 二 十 
的 地 方 ， 要 沉 当 的 利用 木板 进行 播种 。 


一 边 将 符 秋 向 不 板 上 撒 打 ;一边 进 行 播种 。， 


Frese 

小 芽 度 则 深 光 时 间 要 延长 1 小 时 。 
(3) EF, MFR AA | 

Rk, HALES, TERT 


Ont 


“POSE RMEREFOEME. THE 


ZED PARE PN BE ws ERS OIE, 
FROLKR ABRAM. any 

(FHP RABLE init BHA 
种 ;好 好 用 水 洗 次 , 放 在 37 一 38 度 的 温水 中 浸 
Mo ARIAT SM IN RAIA ABBA 


未 明明 时 ， 就 再 把 它 泛 泡 在 和 前 述 相同 的 温 


水 中 二 次 。 这 样 等 着 谷 种 刚 祖 咀 , 就 把 它 装 在 
布 口袋 里 ， 象 图 7 所 示 的 那样 ,用 称 章 包 好 ， 
放 在 按 好 的 适当 的 土 坑 里 。 然 后 从 上 面 洗 上 
SBM, BAPE. HRB 
夜 就 能 生出 1 一 2 分 其 的 芽 和 2 一 a heal 


BR ESE 


thE HS fH 
热 的 方法 的 。 这 个 方法 是 ,把 湿 油 的 草 席 铺 在 


yee ks 将 谷 种 帮 在 上 画 进 行 催芽 ,温度 是 用 


5 


一 116 一 


GRITS Ss RIED ， - 
OAREM, SAR ACER (RL 
SBA E1956) 


@@ 播 种 后 的 处 理 ， Shee Bs serine! 


EF OSD AA, 要 纤 别 注意 管理 ， rien 
度 过 高 人 eA 

(4 ) 播 种 的 方法 ， 播种 方 上 二 重要 的 是 
将 替 定 的 播种 量 均 针 地 播 到 一定 的 面积 上 。 ， 
如 果 播 的 稀 密 不 匀 ， 就 不 能 培育 轴 相 同 的 整 ，。 
FH. 车 在 播种 床 的 边缘 上 立 于 适当 的 ， 
AR, HARA ER RT aE 
播种 , ALM ARRAS, 
后 筷 田 的 管理 很 方便 .另外 , 播种 面 要 稍 小 于 “ 
床 面 ,播种 时 要 在 床 面 两 头 空 出 1 一 2 寸 堪 看 。 

( 5 ) 播 种 后 的 处 理 :播种 完了 后, 用 预先 
准备 好 的 吧 沃 租 土 ， 把 谷 种 掩盖 到 看 不 见 的 
程度 。 盖 土 使 用 迄 普 的 旱田 土 。 盖 圭 后 每 皇 再 : 
撤 上 7 升 一 1 斗 的 昔 糠 眼 ， 音 糠 央 不 仅 能 吸收 
热 , 还 能 抑制 杂 草 的 繁殖 ; 井 且 对 于 防 正 保温 
兢 不 直接 贴 着 床 面 也 有 很 大 效果 。 在 晶 江 岛 


: ieee, aerere mmc 


% RTO. 
ae ‘=a 2 ee 
geek Lantos. ARS, ae 


二 oa RAE 


+ 


。 MATAR BRAY. ce 


URL He, (LOH MER, HERA LA 
SRR. 芋 ，、 


a8, * MES BURR AES. AE 
RRR, Rami AER AES LK 


和 六 法 一 人 向 后 退行 ， _ 击 用 泥 压 信 


| a BLE. 


ie 尼龙 烽 秋 图 时 , AeA 2, 5 一 3 RE. 
攻 竹 子 做 成 拱 形 架 , 架 高 8 寸 左右 ,上面 复 盖 


尼龙 罗 ， Pa TEE At AP eA aie 


上 ray. e 


“R FS , RHEE 
1, RAE feb, 如 果 因 风 和 


eR, BURA. 


 ARMBTUL, HMw A 


降低 温度 , 影响 秧苗 生育 使 生长 不 齐 。 
“降雨 时 油 稚 上 会 有 积 水 ， 雨 停 后 应 立即 
据 掉 。 否 旭 积 水 部 分 的 秧苗 发 育 不 良 、 不 均 。 


SL, SERRE FA, Se, 要 适 


 HOMELNUIOR. RIE ae 


“当地 重新 拉 紧 。 ， 


2. 撤除 喧 盖 物 “在 这 纸 后 10 一 4 日 ， 秋 
苗 就 会 将 油 颖 项 得 鼓 起 来 .要 估计 这 个 时 期 ， 


| FRE. BAA WERT Es) 一边 将 


HEE MORRO, Rete. std 
右 ,第 二 片 本 时 出 齐 或 只 生出 一 个 的 时 候 , 也 


就 是 在 播种 后 10 一 到 天 的 时 候 。 如 果 播种 早 ， 


或 者 当年 的 气候 洽 ， 就 要 根据 秘 苗 的 生长 情 


于 < «ee aia 
He HEART PALL Ae, BEBE AH He ee 
ne i As ASA MER ? 


ACRE AAN, RAR 
“ 龙 箔 的 两 边 下 脚 打 开设 技 进行 换 气 ， 则 温度 
RMA, REIL 


过 高 (超过 40 度 )， 会 引 超 烧 秧 或 秧苗 发 害 等 “、 
毛病 , 所 以 必须 特别 注意 换 气 ( 参 看 尼龙 级 遗 
ZRH). , 
3. 灌 水 排水 工作 RCM, 
YT APRIL, 将 沟 里 的 水 ? AYES] 
PRIA F 0 PERRI, 则 按 普通 水 秧田 管 
理 法 将 床 面 公 面 灌水 。 在 撤除 保温 狂 以 后 , 仍 
然 是 降温 较 多 的 时 期 , 为 了 尽量 灌溉 温水 ， 有 
时 就 需要 将 水 路 迁 通 ;或 者 设 上 栖 水 池 。 在 气 谭 
有 进一步 下 降 的 情况 下 ， 滞 以 流 没 全 苗 的 深 


未 也 可 以 防止 霜冻 。 


4. 病虫害 的 防治 . 在 温暖 地 方 早期 栽培 
AE, SAMAR, MR 


PEL EAR, UEAKEMAARRESS 
; ” 病 。 因 此 , CER SORIA ， 
一 假如 不 在 破裂 少时 立即 补 好 ， 则 破裂 念 求全 


要 进行 一 次 时 尾 叶 蝉 的 除 治 。 Bet aN ID 
筷 剂 的 0.1% 深 液 ,不 仅 是 秧 床 ， 就 是 田 穗 的 


周围 也 有 喷 撒 的 必要 。 特 别 是 秧 一 附近 种 帮 


紫 云 英 时 , 叶 蝉 多 会 飞 进 其 中 , 所 以 必须 注意 
A fT BERRA» 


“七 、 播 秧 时 期 的 秧苗 状态 ， 


了. 秧田 日 数 应 诅 多 少 天 “有 播种 到 技 身 
的 秧田 期 间 叫 做 秧田 日 数 。 

温度 高 秋 苗 的 生长 发 青 快 , 浊 度 佐 训 
慢 。 早 期 栽培 的 育苗 期 间 , 不 同 牟 份 的 气温 差 
别 很 大 , AL EER PR J ET tah BEE, 对“ 
秧苗 生长 发 育 的 影响 很 大 。 因 此 , 根据 年 份 和 


人 


严 


é 


OSEMER, KAMSIISE, — a 
FAVE, GSR. 


RRA, ETE. 
如 果 播 种 期 延迟 , 则 气温 升 高 ， 所 以 秘 田 
月 数 要 比 早 播 的 坊 短 。。 
早期 栽培 用 的 品种 ， 是 北海 道 及 东北 等 
地 的 早熟 种 ， 这 笠 的 品种 ， 如 果 身 田 日 数 过 


长 ,就 会 发 生 过 早 抽穗 的 毛病 所 谓 过 早 抽穗 


RACK ROR, CES) 上 很 早 就 ， 
生出 小 稿 ， 这 个 小 各 或 者 是 蜂 在 全 叶 内 ， 或 
BER. 

大 果 形 成 这 覃 状态 ， SRR RA 
A AES RR, 虽然 有 很 


大 差别 ， 但 是 一 般 是 ， 越 是 早熟 种 就 越 容易 出 


” 现 这 种 情况 因此 ,在 早期 栽培 中 ,如 系 双 季 稍 
”的 第 _ 季 称 .对 于 这 点 ,更 有 竺 草 注意 的 必要 。 


CER JLE ALE”, HERG 
moi LE A A | 


温 温度 FAS tm FE) ,超过 650 度 以 上 时 ,就 有 发 生 


过 早 抽穗 的 危险 。 这 是 说 明 如 果 在 3 A208. 


前 后 播种 时 ; 到 5 AMD (ANE A BAEK 


Ow ASE0URRUS. WED 


mr, FUP SOL 泥 很 好 压 住 。 


左右 ) 就 有 这 种 危险。 Re HE 
IB AU FOR BB 
人 
较 安全 , 但 前 面 已 经 襄 过 ,如果 身子 过 嫩 ， 会 
.发 生 种 种 问题 , 因此 ， 目 前 从 试验 成 炳 来 看 
秧田 日 数 ， RE AISAHVSO SRC 
， 林 蕊 号 以 和 天 左右 为 适当 。 和 让 
2. RANA AA AR aes 
| BE, STE PRUE Ke CS) AUB Rea 
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—, 各 时 期 的 早期 育苗 
温暖 地 区 的 早期 栽培 青 昔 ， 根 据 当地 的 
气象 条 御 ， 农 业经 营 的 条 件 等 而 有 各 种 不 同 
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-另外 ， 还 有 和 上 述 类 似 而 使 用 " 寄 秧苗 ” 


“的 方法 , 在 秋季 降温 早 的 山区 ,在 8 月 未 收割 
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片 本 叶 时 最 为 重要 ,过 了 这 个 时 期 以 后 , 气温 


‘ a 


X 


AMT A, 苗 也 健壮 了 ， 不 需 多 大 顾虑 。( 


“RA IRE, 最 好 利用 这 些 料 料 。 


除 特 别 冷 天 或 夜间 以 外 ， 要 尽早 使 各 苗 搂 触 
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期 问 为 原则 的 。 
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地 堵塞 孔隙 则 床 内 的 温度 不 能 提高 ， 而 减低 
效果 。 所 以 还 是 紧密 地 埋 在 土 内 , 易于 提高 温 ， 
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| RBA, 不 过 , 塞 汾 的 自 天 和 夜里 ， 仍 于 


进行 了 复 盖 并 加 盖 草 席 。 “” 
RRA, I SWORE, 


白天 页 把 尼龙 级 撒 开 , 使 秋 苗 接触 阳光 ,尽量 


， 1955 年 度 的 水 稻 早 期 藏 培 
四 秧田 的 温度 管理 白天 温度 低 的 时 * 
候 ， LET heii 


但 和 晚 播 的 相同 。 生 出 


“促进 其 同化 作用 。 EA 4 月 以 后 ,夜间 也 可 以 
”撤除 尼龙 狐 ; 使 秧苗 习惯 于 让 和 
过 , 如 有 降 霜 的 可 能 时 , 仍 须 进 行 保护 。 徐 肥 ， 
时 使 用 肥料 的 水 溢 液 求 追 肥 。 ， 半  ， 
早 播 的 秧苗 ,使 其 习惯 于 自然 的 , 较 闪 的 
气温 后 ， 划 长 成 坚硬 全 满 的 秘 苗 ， KARE, 
叶 寅 而 厚 ,非常 健壮 和 3 月 下 外 播种 的 一 个 、 
月 的 短期 内 急 急 青 成 的 秧苗 比较 ， 有 早期 栽 
JL SDR EMR, eb 
秀 的 秧苗 。 
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电热 育苗 温度 管理 忧 奏 标本 《1956 年 度 ) My ia, 


1 2 3 4 5 es 
1 EAS 1 testa 1 PT 到 3 PEMD iF 对 照 区 
3H HA PS EL Acre ete SH K HK CHRD 


i Orb SIERO STS 


sale” Sena 


a ee 


= <=: 


ss 


ee i Si ae 


ee 
， 行 象 北海 道 一 样 的 床 土 培 养 , 插 完 身后 , 就 要 | 
看 下 - 竹 度 的 床 二 的 准备 工作 ， 知 则 即 来 不 


Reh PACD L fe 竺 别 重 要 ， 
珠 内 必须 备 有 温度 表 。 

二 POR A KAM ERIE RA 但 也 
有 不 大 灵敏 的 ， 北 海 MOAR 


。 敏 , 温度 管理 不 好 时 , 即 无 丰收 之 望 。 而 农林 
十 七 号 则 影响 伏 不 很 大 。 由 于 这 样 的 早 播 时 


i, 低温 的 期 间 延 长 ,一 般 主 芭 节 数 夫 加 , 但 ， 
MAMTA ASAT. EEE 


MSA, aR PIS, SNE, Woo 
| SRN, LO IULUU a TORT a 


“ 巴 胜 等 品种 ,在 2 月 20 日 以 前 播种 时 , HES 


的 叶 数 为 15 一 16 片 , 坑 3 月 中 下 角 播 种 的 ,多 3 
一 2 片 。 因 此 , 虽然 早 播 早 插 ， 其 收获 期 一 点 
也 不 能 提前 ， 反而 因 主 葵 节 数 堆 多 ， HARE 
LIS, ARKH 不 象 SEAMS. 
此 ， ADAPTEC AR ERIE, ZS TRL 和 
地 方 ， 在 生育 期 中 往往 发 生 缺 取现 旬 eRe : 
et j 

pea, BAB 1 =o. 


SAT URS REWER. EBRD 5 
_ AR, EN, SUR, 在 8 月 


j 份 收获 的 品种 ,有 7 一 8 坏 的 秧田 也 就 够 用 。 
因此 , 保温 材料 的 需要 量 也 可 能 减少 。 即 使 如 
播 早 插 并 不 需要 很 多 的 经 费 。 
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以 厨 间 一 秋 才 一- 缕 以 南 的 平原 地 区 为 
对 照 ， Hop EPDM HOMRRLARRDE, T1425 
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BS, AA AEN IIR ER, ZR, HS 


， 需要 的 劳动 力也 较 多 。 - 
2. Bis TSE, EB. OR ae 


要 较 多 的 劳动 力 。 
了 晚 播 晚 活 法 “这 各 方法， 秋田 的 各 种 
业 作 虽然 较 轻 , 但 容易 发 生 舟 头 称 瘟病 , 稻 节 


2 稳 瘟 病 。 


:上述 三 种 方法 各 有 其 优点 和 人 缺点， » & 
虽说 明 于 下 ， 


I . 标准 晚 播 法 〈 稀 播音 的 密 插 ) 
一 、 狐 田 的 特征 

秧苗 贸 在 秧田 里 的 期 间 过 长 时 ， 悉 苗 老 
化 ,会 发 生 过 早 抽穗 现象 , 并 严重 减产 。 但 稀 
播 时 , 则 秧 鳃 日 数 虽 长 , 由 于 能 够 防止 苗 与 昔 
之 问 在 生育 上 的 相互 影响 , TORR. 
Be, 这 种 青 法 的 特点 , 就 是 采用 播种 为 1 合 或 
1 AUP ARE (ARRAS), ;延长 秋田 日 
数 , 以 育成 大 苗 。 
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条 播 器 ( 木 制 、 包 上 白 铁 皮 更 好 ) 或 点 播 
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1. 时 期 ”和 水 稻田 相同 ,为 4 月 上 名 。 在 
东北 地 区 日 本 海 没 岸 的 多 雪 地 带 ， 和 放生 
BLS RBI 


2. 牧 田 的 位 置 ( 1 ) 面 南 温 诅 、 不 


风 和 大 风 侵 次 的 地 方 ; 
(2 ) 灌 排水 方便 Be 
《3) 土 地 肥沃 , 杂 草 稀少 的 地 方 5 3 
CA ) 活 水 \ 洽 水 不 能 流 太 的 地 方 5 汪 
(5 ) 烂 秘 , MENA), JEL SELES, VERA AD 
UHI os 
在 日 未 东北 地 区 ， WEA BR, i 
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往往 无 济 于 事 ，， 


远 的 地 方 ; BRE EB DR, 
PAL, 在 强风 地 带 , 海 岸 地 带 等 处 选 定 秧田 的 
位 置 时 ,须要 特别 注意 。 

3. 笑 床 的 作法 :按照 水 秧田 的 作 法 即 
可 。 最 近 有 用 水 型 让 动 耕耘 机 碎 圭 、 pn, Hi 
MAF RUT TRIER, BEAT BH ATH 
了 使 秧田 末期 的 秧苗 生长 硬 壮 ， 按 保温 折 喜 
秋田 的 样式 , 作成 4 尺 宽 的 高 床 进行 育苗 ( 参 
BAB BREE) 

4 HE PRR BR ASE FD, 


ARIE T BMA, 而 采用 称 播 ,所 以 少 用 


氨 素 肥料 ; 除 堆 谨 肥 以 外 ， 基肥 中 的 氮 ; BE, SF 


_ 阁 按 成 分 量 施 用 10 一 16 久 为 度 ， 秧 苗 呈 现 缺 


HARA, 每 坏 用 二 两 左右 的 氮 素 追肥 1 一 2 
次 , 即 能 培育 出 优良 秧 项 * 但 有 的 品种 在 秧田 


未 期 呈 郁 于 状态 ， 如 用 氮 素 肥料 追肥 时 ,会 发 
ALPS, 播 秧 后 圣 现 萎 编 症状 。 此 外 ;因为 
稀 播 关系 ,根部 容易 扎 深 ,所 以 施用 化 学 肥 ， 


料 , 应 在 作 秧 床 时 浅 施 。 


四 、 播 “种 


月 中 下 旬 进 行 播种 。 如 播种 过 早 ， 有 时 会 发 


EBA, 招致 全 减 的 损失 ; 须 机 注意。 使 用 
”当地 的 中 邹 品 种 的 种 子 ， 在 前 闫 作物 收割 前 
“55 一 70 日 的 期 问 进行 播种 。 秋田 月 数 达到 70 
RULE ARR Ada, a 
i WAP EER, FRR ARERR 
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ae Peat _ 昭 水 各 轩 办 法 tee 
tA ACRE, DA mi 要 40=-15 天 的 期 间 ， 

”从 露 白 嘴 的 程度 到 幼 薄 生 长 1432 毫米 时 的 
从 种 较 季 发 过 长 有 容易 折 尖 ,或 因 水 温 低 
-的 关系 , 受到 了 害 或 成 为 倒伏 苗 。 
pees basi ae 
DATA, Bi) He 
PAE. AT A 


-3. 播种 法 


为 是 1 SAA, 行距 调节 为 3 寸 时 ,每 


1 十 多 播 下 三 粒 种 子 ,使 种 子 播 的 均匀 * 如 用 
整个 条 播 器 播种 时 ， 容 易 发 生 播 种 不 均 的 现 
象 。 另 外 也 可 以 用 点 播 器 每 隔 2 一 3 十 点播 
数 粒 , 将 来 插秧 时 就 原 苑 不 动 移 插 于 本 田 点 
播 的 秋 苗 具有 生根 整齐 .返青 快 :分 共 好 等 优 “， 


NG 


4 播种 后 的 处 理 ” 复 土 和 屠 种 严重 地 妨 


: 碍 秩 苗 的 初期 生长 ， 因此 ROAR 
EWS : ge 

> FEZ RHE, sera? 10K, 3 
开 始 生出 第 一 片 本 叶 时 ， FS RAR 


FEE XK, AB 止 倒伏 苗 的 效果 。 但 
如 果 碎 压 时 期 不 当 ; 反而 会 发 生 相 反 的 效 采 ， 


AMAR BE (E/N BRED Lt 
行 试验 ， 有 了 把 握 以 后 ， Aa ee 以 


铭 受 到 损失 。 2 
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”二 时期， 在 当地 例 行 播种 的 期 间 一 二 
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1. 河 水 及 排水 “在 普通 田 插秧 以 前 ,， 按 、 
层 水 秋 国 的 标准 进行 管理 ， 以 后 尽量 治 淡 水 
以 抑制 秘 苗 的 徒长 。 但 是 在 普通 田 的 插秧 时 ， 
_ 因为 拔 秘 的 关系 ,秧田 内 都 灌 深 水 , 这 些 水 往 
EBA A, CURE MOEA 
#&, WARMBTHEK, Bk, 人 


特别 注意 灌 排 的 问题。 


2 ERR: 按照 水 秧田 进行 ， 但 由 


于 称 播 关系， 在 秋田 的 未 期 容易 受 二 化 蜡 下 


ORAM, 由 于 气 侠 的 关 季 所 易 发 
中 生态 测 都 须 加 以 特别 的 注意 ; 


iy 其 他 的 管理 下 播 时 杂 草 、 特 别 是 水 


| ERS. GUL ORR Mk 
后 ,再 用 手 撤除; DRO Ea, 
“清除 版 为 困难 ,应 尽量 彻底 的 清除 。 


ta 7 插秧 时 的 秧苗 生长 情况 


晚 播 时 的 秧苗 ， LRA 8 9}, 3° 
PAR — AVAL 2— 4, 
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—, RAMEE. ae | 
ENR a kee ei, 渍 虫害 , 杂 


| RSHERE, Mew, RARE 
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秧田 面积 较 大 ， RB, 运 秧 ,插秧 等 作业 也 需 


要 多 的 汶 动 力 ， 在 这 一 点 和 证 史 源 


法 相同 。 


一 、 需 要 的 材料 
AIR, wu, sin, a 


bh 
Fe | ee 


1B RRR 


AEE, <A a 


的 时 期 , 和 水 秋田 同样 进行 修筑 .进行 寄 秋 时 
的 5 月 未 一 6 月 上 包 各 常 降温 ， 运 青 需要 “ 
BIC St AAAI RE 
Ea BRS, (IH ea 
2. 客 秩 秧田 的 位 置 ” 和 标准 播种 晚 插秧 ， 
田 相同 ; 将 水 秘 田 留 下 一 部 分 ， tee 


使 用 , 对 作业 有 利 。 


eee a 
FTG ARCA 


四、 ia 种 i ‘ 
b 时 其 sro a SHA 
期 进行 播种 即 可 。 
2. 种子 处 理 ,播种 方 法 . 摇 种 后 的 处 理 
除 按 水 秧田 的 标准 每 坯 撒播 三 合 的 种 于 外， 
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可。 


其 他 可 按 标准 播种 晚 插 法 进行 。 


3. 赛 身 的 方法 ， 行 问 为 3 寸 左右 ， 以 便 


使 用 小 型 除草 机 除草 , 穆 距 若 为 三 寸 时, 则 每 

昔 插 二 株 、 若 为 1 一 2 十 时 则 一 莞 一 株 尽量 

汉 插 。 如 果 深 揪 则 返青 延迟 ， 以 后 的 分 蔡 也 - 
晚 。 要 稍微 灌 以 深水 ， 准备 发 生源 划 的 程度 ， 

Ra. 


A, RRHEE 
"1 IKE: -BLERAGHE ZK 排水 #1 AHR 


| FA, FREI PRR SP BRS Mk PT 


深 , HLS SRR RAE EBRD BE, BE 


“进行 这 样 麻 烦 的 寄 秧 作业 ， 都 是 为 了 促进 和 


FALE ODES, 因此 , 要 特别 加 以 注意 。 
2. 防治 病 虫害 ”按照 标准 晚 插 法 进行 即 


。 六、 秧苗 的 生育 情况 、 
和 播种 量 一 勺 的 稀 播 大 苗 相同 ， 长 成 多 
AT BATRA 
七 、 本 田 的 作法 
PENG AEA. ABD, MERE? 


AAA IREABHAL, ART. 


1 RASA A BT EF ty 


FR, SUE Ie AT HE Cy ERR PE RE 


等 以 及 前 荐 作物 剩余 的 肥效 。 由 于 稻 瘟 病 改 
本 的 可 能 性 较 大 , 所 以 在 施用 氮肥 时 , 应 考虑 ， 
上 壕 问 题 ,可 酌 减 30 一 50 和 的 施 肥 量 。 兆 其 油 
荣 的 落花 、 落 叶 中 和 柴 云 英 的 很 中 含有 相当 
RH, FEB, AILS, F a 
本 田 相 同 。 

2. EM BE 在 6 月 下 但 一 七 用 


过 


旬 , 进行 晚 播 , 返青 需要 4 一 7 日 ， 在 7 月 20 
日 前 后 ， 必 须 使 幼 穗 分 化 的 东北 地 区 的 晚 插 

栽培 ,为 了 在 复 青 后 15 一 20 天 确保 穗 数 , 必须 
使 用 上 述 的 稀 播 苗 ， 寄 秋 苗 或 幼 壤 秋 进行 密 
植 。 也 就 是 每 坏 的 莞 数 提高 到 70 一 90 综 ,包括 
BI a DETERS SHE 5 PULL C1 — 5 


稀 播 大 苗 则 插 一 株 ， 播 种 量 1 一 2 合 的 秧苗 


则 插 4 一 6 Pk). RB TMABER AO HR, 


样 才能 充分 确保 穗 数 。 地 力 肥 壮 的 地 方 密 插 


时 有 倒伏 的 可 能 , 须要 注意 。 ， cS 
3. 防止 插秧 时 的 植 伤 ， 晚 插 栽 培 不 能 符 
合 气温 、 地 温 的 土 升 , 复 青 的 障碍 ' 插秧 时 所 


. 受 的 植 伤 有 较 普通 插秧 严重 的 颌 向。 特别 是 


晚 播 苗 , 这 种 倾向 更 加 严重 。 将 畦 荐 打开 使 秋 
田 内 蔷 水 5 一 7 天 后 再 行 插秧 比较 安全 ， 但 ， 
在 需要 尽量 早 插 的 塞 痊 地 区 ， 瀑 好 在 其 他 前 
僚 作 物 收 割 前 数 日 即 进行 著 水 ， 以 避 驼 延迟 ， 
插秧 的 日 期 。 在 涌 出 地 下 水 ,或 发 生 返 青 障 得 
时 则 进行 排水 .或 反复 的 中 耕 , 促进 土壤 的 室 
气流 通 , 排除 不 良 气体 ,是 较 好 的 方法 。 

4. 管理” 晚 插 的 稳 身 容易 发 生 稳 瘟 病 ， 
即使 在 插 机 时 不 受 损伤 ， 以 后 亿 要 注意 防治 
aia, MN, AHMAR 
时 在 过 去 没有 发 生 的 地 区 也 会 突然 的 天 发 
生 , Bip) SEE Be BB AE GY BOA ZEA 
HER AE TY, RPDS BS, 
播 的 大 苗 或 寄 秋 的 秧苗 ， dl # 
GHA. 

各 种 晚 播 方法 的 播种 量 ， 每 反 步 所 需 播 ”， 
种 量 用 以 下 的 公式 进行 庆 算 。 oe 
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本 当 是 用 早 攻 种 -中 败 种 让 的 早 范 者 - 


进行 晚 播 晚 插 ， TE IC WAAC Bs BRL 
内 不 需要 除草 ; 便于 秧田 管 管理 和 插秧 作业 。 劳 
动力 与 普通 插 秋 所 需 的 相同 ， EAH 
EATER BRAT, KIER 
NE, AMAA ARH, 7 须要 充分 地 
考虑 所 用 的 品种 和 以 防止 入 浊 病 的 发 生 * 1 


a 顺 要 的 材料 六 全 
“PEER CIHR) 122519. 三、 fe 


SIETR) 50 一 100 根 CATT 8. 1 一 
LTTE) 9 


1, BY SS AO IR Tay 
BUR. eG PY A ASE 
内 使 耕 翻 作业 困难 ， 所 以 最 好 在 普通 插秧 时 ，， 
不 施 化 肥 一 起 进行 翻 耕 。 


2. 秧田 的 位 置 nn © 措 葡 时 机 闸 的 下 言情 允 
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: 3. 身 床 的 作法 ULAR HRI 
ARBRE. 待 泥土 沉 实 
| RET, SLR BREN, 进行 床 宽 


41 RE, 掘 出 沟 内 泥土 、 整 在 ， 
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(BS AMA 3 Hh fs ys 
3. 种 子 的 处 理 “要 青 成 好 苗 ， 首 先 要 先 
择 好 的 种 子 。 要 选用 没 受过 病虫害 的 ,他 满 
-的 ， ARE NF. a 
MR BATT AO 航 相 同 ， 一 定 要 进 
- 行 大 种, 催芽。 eR: | : 
‘Whe RAN. 25 16H H20% HK | nee LAE AU 
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分 ， 再 多 即 不 能 姐 收 。 叹 收 这 些 水 分 所 需 要 Hula, sean yore 
的 时 间 ; 依 水 温 厕 有 不 同 ， 但 在 温暖 地 区 的 晚 
”期 栽培 , 浸种 、 催芽 所 要 的 期 间 子 定 有 3 天 就 
BRT Aira ae . 
RAMRRR ARR IOR, 
UBER TAR: 
《1 和 j 洽 清 洁 的 流水 中 浸种 ， 最 为 安全 s 
29 用 水 桶 汝 种 时 , FBP HE, 盖 好 ， 
每 天 一 定 要 换 水 。 有 
(1) 播种 后 立即 复 土 。 对 晚期 秧 国 


se ; FUSS hee, iE ER 
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Bi 4 HS HH AD, 如 果 把 床 周 围 的 种 子 C2) HRM. RE. 
SSR, UAT LW AAI KG | SEEM. 
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(3 ) 催 芽 时 达到 条 Ss lag TD 


Pe Fr ERE HO TPE 应 


rs 在 头 天 了 晚间 把 种 子 从 水 中 捞 出 | 预定 傍晚 播 ， 


种 的 ， Wee ai vias ipl 只 要 开始 发 
4 ROI 播种 虽 有 撒播 点 播 等 ， 
”各 种 方法 ,但 不 必 过 虑 , 用 普通 的 方法 特 玫 地 
播 下 即 可 。 ， 
首先 须要 准确 地 量 好 种 子 数量 ， 然 后 再 
播 , IM REAPER PF. 当然 不 会 ) 
准确 , 因此 务必 养 成 使 用 量 器 的 习惯 每 坏 的 


“如 划 播 量 为 于 燥 种 子 2 合 5 为 时 ， 则 浸种 后 ， 


wate ron Us 

RN REOENES, ORR 
alate » HER RAR ATLA ECAP AOC 
地 量 好 种 子 量 , URARSE LHR “IE 


| REBATE, 然后 
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PREF ENAH, BEET RE 
DHE, 其 次 是 床 面 平 坦 、 施 肥 均 匀 、 最 后 是 
播种 均匀 。 催 萍 后 的 种 子 ， 因为 不 宜 长 时 间 帮 
在 夏季 的 强烈 阳光 下 ， 所 以 在 睛 天 最 好 选择 ， 


| PRR EA 照 薄弱 的 时 间 进 行 播种 。 


| 5. PEALE 播种 后 每 坪 要 立即 用 
— SBE (8 FORBES 2 FLEE 
合 ) 进 行 复 盖 , MERLE RI 


水 秧田 所 实行 的 抹 压 办 法 。 OTL (ett 


RAPE A RRA BEE 


PG LSAT APA Mk ee. 降低 床 面 的 
地 温 防 止 土壤 过 分 干燥 的 作用 交 同时 还 有 防 
止 种 子 被 雨水 冲 出 地 面 的 作用 。- | 


. BRB ae 


ag oie 
REAR EIR, Da ROR EE 


的 生育 , DURP, 


1 KBE fen SLR ANE 


潮湿 的 程度 即 可 ， 
沟 内 的 水 也 要 使 


则 上 治水 只 到 床 面 以 下 。， 


Sh TEDL, 
AMS ERR 分 的 土壤 发 a 的 还 原作 
用 ,对 发 荡 有 很 大 损害 。 有 的 地 方 播种 后 在 床 
面 上 进行 一 夜 的 车 水 。 的 地 方 吕 为 在 播种 


后 不 进行 复 十 ,立即 流 以 深水 ,夜间 再 把 水 排 


出 ， 这 不 方法 较 好 。 二 wm ‘ hs 


FRAG ’ 必 须 随时 将 沟 内 的 水 排除 ， of 


Pre 秧苗 的 生育 。 如 秋田 日 数 短 , A208 


左右 , 就 没有 这 样 的 必要 ， 但 在 原则 上 应 该 使 


用 流 水 5 秧田 日 数 延 长 时 ; Syne a ABE ACh 


a ea fy AE RB AT EB 
HERE, k— AIRE. MES 一 
6 天 以 前 在 床 面 上 灌水 ， 使 找 秋 作业 容易 。 在 

排水 期 问 ; RAE, 著 水 也 不 能 复 疗 ， 是 因 
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原则 上 要 使 用 流水 。 


少 ， 但 要 注意 稻 瘟病 。 旱 秘 田 或 折 囊 秋田 采 得 
过 度 时 , 往往 会 发 生 冯 称病 注意 选用 品种 、 


Pee ed 


. 2. BRB SB 在 秋田 中 病虫害 虽然 较 


秧田 样式 、 施肥 、 施用 硅 酸 石灰 灌水 排水 等 


可 以 预防 , ZEA REA RAEI, AARC 


灰 等 农药 。 


epee memy ame eT 


ARE PAWS WSR. WE 


RAE ZS AT. Bi ak, 张 网 等 方法 防治 ; mF 


SURG ER RPL, BE REI TR ; 


ASHE 一 2 只 ,暂时 就 不 会 则 来 ,所 以 一 ，， 


FREY ARAMA. 防除 墅 鼠 


的 损害 、 最 好 是 趁 着 务 季 催 过 食物 的 时 候 以 ， 


1. 一 2 阿 步 为 一 个 单位 进行 消灭 


3. 其 他 在 发 芽 后 开始 生出 第 一 个 本 叶 
时 就 要 逮 训 地 撤去 复 差 的 志 秆 。 在 机 去 麦 和 


et SY cae 
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AMER, BRAM TA, 


(1) 播种 后 一 度 慢 慢 地 将 水 澡 到 床 
面 上 ， 过 一 个 时 候 再 馒 馒 闻 落 干 
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C4) 随时 排水 ， 抑 制 能 疼 以 声 育 这 
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eae PS Te = 
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| (5) 发 车 前 床 面积 水 ， 或 泪水 微 的 秧 床 过 ” 《6 ) 左 ; EES: B: Re 
SRAM, WB. ) hatte be ‘ 
{ 
eo: i 
6} (1) ee 《7 月 1 BRD (2) 叶 的 计数 法 ， Ke 
: :后 生出 2 一 3 个 本 叶 前 (播种 后 移 10 天 ) 剖 受 
| ‘ERB eet EAT RIE ERERS % 
¢ (2 on es oe es vk Bd 
为 了 合理 地 进行 a. hem Tmes : 
| 生育 的 大 致 状况 。 ‘. 
， \ IK ARAMA 但 


由 于 温度 较 高 其 生长 的 速度 也 较 快 * 适 于 发 ， 
ee 但 培育 壮 苗 时 , 温度 要 
些 ,最 好 是 25 度 上 下 温度 高 时 则 水 中 的 “， 
i FEMA FRE, ws 
伸 长 而 幼 根 不 长 。 A 
eee = 
个 本 叶 , 以 后 只 要 水 分 充足 ,就 能 以 三 天 生长 ，】 
一 个 叶 的 比例 , 增加 叶 数 ， OA ee 207 
天 生 叶 5 片 。 
(2) BRAG” PRT PEAY FEA YB tb 5c eT HIE es 是 
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f 期 ， 也 就 是 在 播种 后 的 15 天 左右 的 时 候 。 这 个 ， 


” 离 古 乳 期 是 秩 苗 生理 上 的 重要 时 期 。 
Bs 在 第 一 个 本 吐出 现 以 前 ， 只 有 1 条 长 的 
BA AER, Seo KAUAI 
| 到 20 条 根 ayy AiG 


七 、 揪 身 适 期 的 秧苗 因 态 
EEE, 选用 秧苗 的 方法 有 2 种 。 


“一 种 是 使 用 短期 所 堵 育 的 幼 墩 苗 ， 一 种 是 使 


， 用 长 期 培育 的 老 熟 大 苗 , 而 钒 苗 的 状态 ,就 有 
AR, 但 是 基本 止 和 普通 栽培 的 秧苗 相同 。 


适 于 插秧 时 的 秋 苗 星 做 成 苗 ( 熟 苗 )。 可 以 用 ， 


下 刻 的 条 件 来 观察 秋 苗 是 否 成 获 。 ， 
1B REAR A, 
按 预 定 的 秩 田 旦 数 就 能 长 成 熟 苗 。 但 依 每 坪 
SRAM, MATES 
会 有 些 不 同 。， 
六 针 龄 “温度 不 同 ， 肥 料 的 吸收 速度 和 
秩 苗 的 生长 速度 也 就 不 同 ， 因 此 只 按 秧田 日 
数 来 确定 秋 贡 是 否 成 部 是 不 可 靠 的 。 所 以 要 
BURA. ; 
ARBRE AMT OR LITE, 
大 体 上 在 抽穗 Y MEZA tt WEBS 
一 ,是 在 秋田 生出 , 三 分 之 二 是 在 本 田 生 出 ， 
:这 种 看 法 是 比较 准确 的 。 


3. EE ee Tres 


和 同化 作用 产生 的 矶 水 化 合 物 的 比例 ， 来 表 
PREOBA, BALA (2) HABE 
RS REVNZREERSE. SARS, B 
PL, AA VT ARH, 
或 者 两 者 之 问 的 比率 相当 高 的 秧苗 ， 素 质 较 
好 。 这 个 比率 根据 播种 量 和 播种 期 也 有 不 同 ， 
”有 晚 播 时 比率 较 小 ， 因 此 在 晚 插 时 应 鼓 使 秋 昔 
多 吸收 钾肥 促进 其 同化 作用 ， 以 青 成 良 苗 。 
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这 -点 在 本田 施 肥 时 也 非 党 重要 ; 由 于 在 水 


周易 应 屋 以 稀 插 的 方法 来 
发 挥 秋 国 期 的 分 竟 作 


用 ， 但 实际 上 又 和 密植 ， 
REF IA, 因此 在 处 理 上 存在 着 相当 的 困难 。 

因此 干 田 时 整地 的 折衷 秧田 ， 以 培育 每 
坏 播种 2 合 程度 的 成 活力 强 的 秧苗 。 尽 管 如 
此 , 在 本 田 每 株 的 抽穗 量 一 般 不 过 2 一 3 各 r， 
所 以 必须 密植 。 这 样 就 有 必要 将 每 坏 的 莞 数 ， 


RAMA Mo, A 
Bi, PROB, FESR 5 株 ， Ct oa, ae eres 


SEAT 1,200 A LE APE ab 2— | 
3 成 , 因此 从 这 方面 看 , AE BEY oy 
八 、 在 本 田 里 应 访 注 意 的 事项 

肥料 可 以 只 用 基肥 ， 施 肥 量 可 以 与 普通 
SOHAL AFCA AE ER RA HE BE 


-可 以 少 施 一 点 。 在 这 种 情况 下 , 最 好 开始 时 不 


wifi MHRA. 
PER AE, asi “Fie BE. 


高 的 时 候 ， RET PSLRA A, 或 


插秧 后 暂时 灌 大 凉水 以 降低 床 温 。 

警 理 方面 晚期 栽培 比较 简单 ， 病 虫 嘎 也 
RD, RRR THAR ， 
EL APTWRTE 8A PART a BE, TERT RR, 
Ae Ae, 所 播 一 炊 1645 乳 剂 就 可 防治 。 

要 充分 重 入 灌水 和 排水 工作 。 \ 

.促进 秧苗 生长 发 至 的 管理 是 必要 的 。 就 
是 尽 可 能 的 供 以 温 热 ， 在 抽穗 后 灌浆 期 间 遇 
着 闸 夜 , 可 以 把 水 放 深 一 些 ; EP 
还 有 ,落水 时 期 要 尽 可 能 的 向 后 延迟 一 


此 外 , 在 温度 高 的 时 期 看 发 生 烂 根 的 弄 
象 ， Aor eee oe 
消除 。 
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‘ dave jay delat 


= Bae een 
FABRA 3 —4 JR ES, 
焉 是 冻 址 抵抗 力 最 弱 的 时 期 ， 也 就 是 易 受 霜 
冻 侵 效 的 时 期 。 和 这 个 时 期 相 比 , 发芽 的 前 后 
和 长 出 5 一 6 片 本 叶 以 后 的 抵抗 力 都 较 强 。 因 


， 业 以 保温 折衷 秧田 撤去 油 狐 时 期 的 前 后 几 天 


商 , 最 易 受 到 需 冻 之 害 。 受 害 的 程度 和 播种 量 


WX ARE, 所 受 的 损害 也 越 大 。 Alike 


sett BLeRErE 


e EMME T REN, MAREE 
粘 病 的 直接 原因 受害 的 次 数 越 多 ， 发 生 立 相 


病 的 比率 也 僵 大 ， 因 此 防止 霜冻 害 是 防止 立 
枯 病 的 重大 疝 题 。 1 
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-在 秧田 的 周 国 慨 置 防风 障 ， 如 果 再 用 高 鹊 三 
RARE REHEAT BOR © 


来 ,几乎 就 可 以 受 不 到 损害 ,在 设立 防风 障 以 “ 


处 ， 一 定 还 要 设立 尽 可 能 寅 天 的 陋 水 困 5 


4, 在 温床 的 复 盖 期 因 的 措施 ' 〈1) 在 刚 、 


播 完 种 或 刚 发 苷 ， 油 纸 还 没有 定 下 面 的 幼 过 
顶 起 时 ， ve LTT PARED, FRI 
Ui RAR ¢ ; , ’ Ex 旭 < 


《2 PRAIRIE, 5 


应 霸 塞 排水 沟 ; i ALLER 使 

之 微微 流动 , 次 日 早晨 再 行 排水 ; 
(8 SHAR MASI, 就 立即 撤除 ， 

PUREE. 
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NARs RATE TALS ET 
PLFA MORIN LUTE, MB 


”排水 。 


5. Hii HSA 
霜冻 害 的 危险 , 只 砚 治 上 深水 即 能 完全 无 虑 。 
但 由 于 不 注意 而 把 床 面 上 的 水 排除 或 只 灌 湾 


umeuesene ” 


水 ,甚至 水 源 不 及 时 等 SNR, RASA 


害 , 需要 注意 。 
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6. 油纸 一 定 要 按期 激 除 或 提前 描 除 经 
_ 常 发 生 需 冻害 的 地 区 ， 应 该 三 提 前 撤除 油 ， 
, MAE ALAA Tt. Saale 
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@ 因 除 绝 期 赴 迟 ， 周 轩 夸 存 发 车 延 刀 的 
部 分 ， 已 经 伸 基 的 秧苗 几乎 完全 枯死 


大 损害 。 

Be 9 et oe tee 
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“ 叶 已 完全 长 出 或 第 四 片 叶 已 生出 少许 时 再 撤 

RA, MI, 则 茎 叶 几 乎 完全 变 黄 而 售 

一 止 发 育 。 
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GUE, SUCEME REGMAMMA RBH, 


4 (8 Jas RRS, FETT 
REA SE KAUR AAS ere 
8. 做 成 拱 型 的 复 盖 ， FERRO 


Let, ERR SE 
FEAR BRUNT ‘ 


is Sea 


1. 判定 受 害 的 程度 ， 受 了 霜冻 a 3 
FA, 在 当日 的 午后 叶 色 即 变 小 、 ne Bi 
以 一 看 即 能 了 然 。 受 害 后 2 一 3 日 叶 类 变 黄 , 
枯死 受害 严 重 的 则 下 部 直到 根 际 ， Bm 
Ki MRREMAMK, SRA Sa 
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点 进行 判断 。 7) | See Oana 
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甲 、 AT REMRALIV BH, (1), 叶 量 然 几 (3 BRAT ABA hol LEER ER 
“FREE, MERITS OA 3 人生 新 根 。 | 
SIMA eas | _ ‘FREER, 通常 只 有 12} 
(2) BRL ES BS, 但 把 昔 风 的 哇 尖 村 奢 , 撤除 温床 级 后 , 只 要 灌 以 深水 ， 
地 中 拔 出 后 ， 忆 可 以 看 到 根部 开始 生出 少量 的 就 几乎 受 不 到 损害 。 秧 苗 在 温床 多 复 盖 中 如 


白色 新 根 ; = LELAWMRE, HULK RR BA 
FRED Ee. AR, MOKRMS RETA. aM 
= CARAT AERP: (1) 二 直到 地 际 “EL RHEPI SE, PRR ROGE 
ERAGE: Reg 当 的 处 理 。 
(2) 秧 苗 从 地 中 拔 出 后 ， 谷 种 已 和 根部 即使 受害 相当 严重 , 只 要 条 天 地 管理 ;一 
Ss aes | 定 可 以 恢复 。 
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乙 ` 重 新 复 盖 油 狐 或 尼龙 狼 : 从 叶 受害 严 


重 ， 只 有 接近 地 面 的 从 部 还 带 一 点 季 色 的 铁 
_ 苗 ( 在 监 撤 挤 漫 床 耗 以 前 深 有 采取 措施 或 皂 “ 
”大 后 因 排 出 床 面 的 水 而 过 到 霜冻 了 时), 须 排出 
“ 床 面 的 水 ， 将 已 撤 掉 的 温床 板 改 用 尼龙 多 复 
盖 , 等 到 2 一 3 日后 一 齐 开始 生长 新 时 时 ， 再 . 


WOR BK, 改 为 水 筷 田 。 
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Hy, UTA SPARE Stok, He 
lesie eh ie ccside toile EA 


<i B 
。 赛 准 地 区 秋田 的 初期 ， 特 别 是 5 月 上 名 
DUIS, RAE RAR 


SRNR, AEE AIR, BIR, PEW ee 
BEA hie, AMMAR RB, UB 


== 5G => > 


高 也 低 ; 如 已 达 到 BSE, 应 及 时 地 进行 打 
DAR, 


-一 fee a ae 


Wess, qa keeteme ease ¢ 
PALER SEAMS ce 
12, ARAB, SM ECR 


en tr a erainiaiee 


“HERALD: ZEB PS = 
.受害 程度 中 等 的 地 方 ，: 


计算 一 定 面积 内 可 能 - 
PSL AOR RPT ERA 


数量 。 


Pecans DT INERRIRE = 


AEGEAN, 

EO ROR ROE, FOR 
Rie LSE ARIF ABT I, RELI " 
播 苗 时 , 要 尽 可 能 地 把 数量 减 至 最 小 的 限度 。 ; 

ENR RES, +S 本 
早 热 硬 病 的 品种 。 径 过 中 天 的 浸种 ,再 用 40 度 
PA FT Se He EE eRe aL 了 


即 可 。 = FAIR RIE BETES Fe 
mele T, imaeeear. Sega Hs a GEE: oct ee RE : 
 S, TRAP aor oe -全 时 在 内) a 

生 , (AH EE Pe, 因此 ， Cerne Fee) 

” | FFAS RSS RETIRE, AE Bar, Re 
a =o s ‘ y | oper ; - ae 
a ee RE ee 
CS. RD : 
ee re . e 


稻 作 栽培 上 最 重要 的 ， nae ) 
EE, DARREN. ATARI A 
BED MWIE RAB. 

AMAR” PRT OLB DDL 
fk PREG ATMER ZS Bt A 施肥 ， WERE. 

ae 


sé 

v. P- 
a 
: 


再 着 本 团 的 此 育 和 收获 ， 所 以 十 分 注意 秋田” 


me 作 。 Rime ort ae 


ee a ee 
te “和 作 从 者 划 的 插 秋 齐 始 , 须要 培育 具备 ， 


arma 谍 合 栽 插 密 度 所 需 的 秋 苗 数 和 易 、 
于 播 秋 的 苗 锅 这 三 个 条 件 的 优良 身世 。 这 些 


BBR. AR EBACE, 因此 


“ 正 广泛 地 芯 及 使 用 尼龙 纸 秋田。 保温 折 页 秋 


二 本 等 青苗 的 方法 。 不 过 普通 秋田 还 很 多 , AB 


ee 


= HERRON 
ST aspen epe 士 地 、 肥 培 莹 理 重 


_ 重 的 影响 ,引起 了 奉 育 上 的 障碍 , 但 在 幼苗 期 


戎 则 亦 受气 侯 的 影响 ,左右 着 秋 苗 的 贸 量 。- 
二 RRO. Of, nS 
WE, HERD HTB. Be 
2. PERSP MEI BVA Lyte a) 
BEA ARAMA MAA. aed de= 


ROE IEE ALR SARE SSA SR 


PARI RAH, 容易 发 车 生 育 上 : 


-的 了 和 之 人 等 ， 须 下调 查 o( 供 关 砚 


-振作 好 准备 工作 。 | ‘ 
ete 
= LBB REET 
= mi * 3: = . . 
- BR BB |. 防治 的 方法 
PT ane 浸种 8 一 10 天 om 
: 水 温 低 = Peedi TRATES 3x 


asym sire (40 EBAr, 浴 同 利用 催 让 ol 一 


it _ OMAR EAR. SOS 
v5, Ay fe, ABA: in 已 * 
seieai. Kies oy 而 

FREE, 


“Biteemiom es 进行 全 技 施 肥 
Fine ema ease A sg 


fa 


all : 


 ecis Pi LORS ARI AHERN sete 


2. 2 corset co aN 
ee ee “MR ‘ 


“ 焰 米 或 损伤 的 种 子 多 ALR MBF | 
ANTON S Tera ALRITE, 


RABE Bligh _| BRR 


3 URE Seat 


长 方形 秩 田 的 床 面 坚硬 | 不 四 放 而 


R B- ; Sita 


老 朽 化 秋田。 客 土 、 吉 换 地 点 _ 
FEL, Siler, XK 上 施用 石灰 硫黄 合 浏 、 扰 


ie, aE. KAR 区 Ca ha 
等 障碍 生 恨 . ~ 


< 


ce 


ra 


eS ae 


Bm B -| pa 


B29 Hoehne | Het kip 


Hal indy eal oe 


- BARR, Sip jon ets 


AE .- ge rtBIS 5 —10 ok 


# 


PLB AY RAGE 


-@ AMR AER 


C1i9574F GRD 


EGS Cs RIED 


RIN CARRIED 


“三 、 各 四 的 观 闪 oe 


S| "RHE WG GER AES DEN 
ghey EE, 必须 在 秧苗 生育 初期 进行 观察 ,再 
Re ee 
种 后 10 天 , 估 言 秧苗 不 足 时 ， she hicoss . 
” 囊 式 秧田 进行 补 播 。 人 § 
| 1. 选 择 的 秧田 地 点 是 否 适 当 由 秋田 的 
2 RELA AAT HAIR | 
: 适当 地 点 时 ; FU SU 
被 渝 水 侵 效 、 FBLA DU 
层 、 地 二 水 添 出 的 十 点 肥效 不 大 ， 
HERERO, EE 
| HAGE Ko a Tae HENIILTT UR 
伞 不 良 ， 或 因 地 力 消耗 而 发 生 例 


ea ARLHS 发 
生 较 多 ， 应 该 用 肥沃 的 土壤 作客 


“。 - 土 ， 熙 为 秋田 的 后 着 ， 则 进行 条 


播 ， 7 月 中 知 左 右 在 每 反 地 用 全 
干 状态 的 腐熟 堆肥 600 芙 ， 施 于 畦 


间 以 强 进 地 力 : 防 止 杂 草 的 发 生 * 


2. 秋 田 期 的 气 条 ” 炙 用 初 其 
的 生育 需要 较 高 的 温度 ， 在 播种 
ISRO AC OA RRE 
最 大 。 HALA PETE BT 
= EAE ST CA MR 
a= AM AE, SATA RAS 


人 


均 温 度 为 10 度 ， 秧 田 日 数 为 4 月 
则 积 算 温度 为 650 度 。 假如 平均 盘 
度 降 低 工 度 时 , 则 秧苗 的 生育 ,将 
差 三 月 之 多 。 因此 提高 水 温 是 秋 
胃 管 理 中 最 重要 的 措施 。- 

3 每 反 步 所 需 秋 田 面积 和 每 
Mey PAAR: 形 


mae, Sic. APE, 


BRAT, (EL, wey I 
PRA, 作 长 方形 秧田 时 ,高 床 过 
“高 以 至 茂 少 了 播种 面积 等 甜 算 上 的 错 驶 所 引 
HR PATROL, $5985 株 , 则 一 坪 需 


Bev, 每 反 步 需 9 TMB, 1 升 的 “ 
a ASAE B25 267/2, 每 升 的 粒 数 以 36, OOOHLET 
Pint, 则 每 反 步 需 2. 5 升 的 谷 种 ， 若 成 苗 率 为 


83% 4, 则 每 反 需 要 3 升 谷 种 。 


“ 困 则 有 有 时 能 达到 95 儿 。 1 合 的 谷 种 为 3, 600 
OHI, ese LA, 平均 在 每 1 二 见方 的 面 
BLATT 粒 种 子 , 播 种 3 侣 时 ,每 1 寸 昆 方 的 


面积 内 即 有 : 3 HT. 根据 每 尺 间 的 种 子粒 


数 , 厚 泗 均匀 地 播种 。 普 通 秋田 每 1 尺 间 的 成 


茵 数 如 在 250 株 以 上 ,， 即 有 密 播 的 害处 , 秋田 


H 数 如 达到 40 日 以 上 , 则 秧苗 老化 ， 需 尽量 时 
插 。 ~ 

er 
PRA, 485%. BHR 3 合 时 ,每 反 
步 须 播种 3 升 , 筷 田 的 总 面积 需要 12 坏 。 播 种 
-和 寻 须 按 寅 么 尺 的 长 方形 很 好 地 播 满 , 因此 , 身 
盘面 积 的 丈量 工作 非常 重要 。 

-播种 25 月 后 ,计算 每 尺 间 的 成 苗 数 ,然后 

GAT RRR 


四 、 Raw 


SCE GEE. FEROKRES 
PAM RP AA, 在 播种 后 7 一 10 天 第 一 

， 片 叶 即 行 展开 , 以 后 每 隔 天 生 时 工 片 ,播种 
; :后 40 天 共生 时 5 片 。 每 生 叶 1 片 , 则 株 高 生长 


1 才 ， 这 时 狗 高 5 一 6 才 。 -时 位 圣 对 生 状 态 


”“ 峙 , 则 是 不 正 党 的 现象 。 
叶 的 颜色 , 在 生出 第 2 一 3. 片 本 叶 以 前 


一 


ikke: Sees wie 清秋 前 、 
SCH HE 在 生出 3 片 本 叶 前 后 (5 AS 


“月 前 后 )5 以 为 秧苗 缺 肥 , 而 有 进行 追肥 的 ， 但 
”实际 上 是 受 了 冻害 ， 所 以 保温 较 追 肥 有 效 。 妃 


肥 可 在 生出 四 片 本 叶 时 进行 。 ， 
秧田 Rie A NS AIOY 
为 
=I (在 生 第 一 片 本 是 以 前 )， RRS 


AU BNA BRS, EB Bet SRS AU Bo 
RBA ADL ET ARLE CR LOORLAE 
PBR ERMO 24 30%, 18, PRULYT IEDR 


第 二 期 (1 一 2 片 本 叶 ): 倒伏 苗 、 EH 
BE, 立 枯 病 。 


五 、 如 何 培育 优 芯 的 秧苗 


秋 昔 生育 不 良 的 原因 非常 复杂 ， 疫 有 一 


个 单独 的 防治 方法 。 根 本 的 解决 办 法 如 下 
(1) 6 BSF BE - 
《2) 促 进 生 根 ; 
(3) 促 进 生 育 。 ae 

‘col, 使 发 芽 旺 盛 的 方法 过 去 只 有 寒 痊 地 、 

区 的 秧田 ， 采用 催芽 后 播种 的 方法 , 由 于 早期 

栽培 的 普及 ; 现在 已 在 全 国 推广 了 催芽 播种 

的 方法 。 催 十 的 方法 有 光 水 催 伞 ,温床 催芽 .日 


卫 催 薄 、 土 中 埋藏 和 利用 堆肥 的 发 酵 热 催 基 


SA RAE HT ESE ARIS, BOERS, VB 
发 着 不 良 的 秧田 很 多 。 为 了 调节 药 与 极 的 生 
长 ,适当 地 催 医 ,可 以 协同 利用 谷 种 和 催芽 室 。 
“催芽 室 根据 播种 时 期 ` 品 种 的 混合 、 保 诅 
等 关系 ,以 袖 9 尺 . 长 6 尺 、 高 6 尺 能 够 进行 
3 石 种 子 催 东 的 面积 一 玫 生 左 右 的 小 型 俊才 

室 较 好 。 
在 催 十 室 的 两 侧 每 隔 6 寸 届 一 棚 蜗 ， 插入 


度 。 


一 十 53 一 
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SOAMESEM (3 Rex 2 RVR 35h) MABss 


第 三 期 (4 一 5 片 本 时 )， ie, a 
“HINA. | 
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如 ~ - ts wf = 各 ae Fe Sete 
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é 仙 拉 窗 的 管理 BPH EBE, seis - 的 培 青 在 进行 同 化 作用 以 ATOR : 
| -到 38 度 ,温度 达到 9596; 谷 种 用 45 庆 的 温水 混 空气 , 促进 生根 , BE TSE. HAR beat 二 

Ss ie 使 谷 种 保持 30--32 度 的 温度 。 每 隔 — “虽然 提高 , 但 容易 发 生 倒 代 苗 所 以 从 播种 后 ， 
8 小 时 洒洒 温水 一 次 , 提 振 换 气 ,以 调节 幼 芽 3 日 起 ,就 变 很 好 地 进行 采 薄 。 秘 划 倒伏 后 再 ， 
© PURI HES MEAP TEIN 2 肥 夜 完毕 催芽 困难 SHEFF VEL I EE, hacen eS 
-的 品种 ， ete EUR, FE, He Hm A EAT AI TSS At. 


| RARE, ER, 
fee ram ace aca pa ee — ae OREM Bee 
, i . 可 ea < ae ig: = 


ee ne 


“oS ov 


" ‘ 
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Be 


和 


六 nee re RT awe ae, 
om Fp ote 
Fo bea “ag 
f 
Ae a 
: Ph 
} 
: 
‘ 


sg ee est 
Ca. BRE 过 多 碱 性 反应 “ 
Pr ety ate. 
7 “CREEL oe 
《5 ) 执 布 过 流 的 家 受到 药 害 。 
“在 秘 国 的 初期 ,每 坏 用 0.5 一 1 SEAR 
| RATER LON, FAA FAP. AR PRT HE 
| BER, eR ARK 
TCR ATA, ACR, fe 1S TSED 
6 — TRE, Ria LRM, RR 
AUREL HE PR. aL 
BUR H1E, WHS A. Im RW eT ae 
用 ， 可 以 使 用 3 eo KAN AMAR 
BAAS. ARB ，， 、 
-3. 促进 秧苗 生 区 的 方法 秋 苗 在 插 秘 
时 , 但 根 类 部 芬 受到 损伤 , 到 新 根 生出 后 才 开 
oe FASE PERRO IE 


mf Oe 


eo 


3 eee werpeis .成活 的 必要 条 件 


“为 根 群 好 ， 且 有 适当 的 长 度 ， eG BOE A AS 
率 高 。 秧苗 的 生育 受 秧 因 A Sk AEE, 
料 的 支配 。 Be UNH GPF AG UAE B12 


as 温 硬 地 区 10 包 , 磁 10 欠 ， SASHA. 


MID 0 允 - 
Skit, AEB MEDAN, Be 
进 冠 根 的 发 达 :在 生出 第 三 片 时 以 后 ， 用 盖 


夜间 降温 ,用 灌 以 深水 的 方法 助 其 伟 长 。 
发 生 倒伏 苗 时 ， 只 要 气温 不 下 降 至 9 度 、 
WE, BRAM Bi, TE RE. 
PETRI, BIRT RRR RO 
MENA AR. a Ss 
(ick icmaMeeRe 
RRS aA ID 


BYE ACHL: ERED 2 EE, HEL UB TACO BRE I anes sya 


© RAMA, PeDKkig, 链 有 流水 温 的 族 化 请 况 C5 月 10 日 Mick itis 


® TRAP RRI RTE, ， 
USNS FREE) 


Le ae. meen 
FER FRED, DOBLE 
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a 4 


水 ,高 温 管 理 的 方法 ,使 其 伸 长 。 在 山区 由于 


EAR 


二 菌 加 多 。 
秩 田 里 本 甚 杂音 后 , 抽 进 行 除草 是 很 麻烦 的 事 ， 
所 以 应 在 杂 草 未 生 六 前 ， 设 法 抑制 杂 草 的 滋生 。 
首先 要 在 前 着 的 本 田 时 期 好 好 地 除 章 ， 并 在 本 
国 施 用 2. 4-D. 则 第 二 年 的 秧田 末 草 就 Se 
霄 。 eae | 


_ 
fel 


生 过 很 严重 的 水 灾 ; 当时 正 值 秧田 在 苗 的 晚 
期 。 现 在 就 以 此 为 例 来 研究 二 下 如 何 防止 水 
RA. ee 

1. 没 水 和 
LRM ACK. (AA ATE, BRR 
几乎 没有 受到 损害 , HAI, 甚至 没 


-有 以 复 的 希望 。 关 于 这 个 问题 , 根据 过 去 的 经 ， 


( 附 ) 防止 秧田 杂 草 的 方法 


秧田 内 杂 草 多 时 ， 拔 秧 就 发 生 困难 ， 折 断 的 秧 


>. WS. SEE 7 — 8h, ee RN 

炭 4 一 5 升 ， 也 能 防止 杂 草 的 滋生 而 县 易于 技 秋 。 

_ 在 播种 前 10 日 、 每 坪 搬 布 石灰 气 10 二 20 偶 能 

RAC ROSR ARE, AE SHED AEE) = 

WH 8 ews 
we et ee : 

行 苑 闭 除 草 ， 也 是 防止 杂 草 滋生 的 好 方法 。 .本 


. 秧田 的 复 二 如 使 用 日 田 的 十 壤 ， 则 水 田 杂 章 : 
和 ba 

| K #8 * 这 
RRAZ : 

: eagep ; | | 
1953 年 的 6 APA, ZEALAIN HER Ba 可 以 得 出 下 列 几 点 结 哗 ; SR 


(1 ) 秧 田 完全 没 在 水 中 达 5 一 7 AT, 
则 发 和 受害 现象 水温 高 、 而 且 水 需 混 让 时 
则 受害 也 大 。 

( 2 )1953 年 发 生 水 灾 时 TE fie BER HE 4 
期 ,从 6 月 26 日 至 7 H1—2 AM, BRE FE 
7 YL22—25 86. VR 1 米 的 浊 水 中 的 秩 革 ,受到 
了 各 种 程度 不 同 的 损害 。 
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— 成 了 一 个 很 好 的 


RRR A, Res 
， 也 大 ， 完全 腐烂 无 恢复 之 望 的 秋 苗 也 最 多 。 施 


SAR MR ERMAN MRI 


“损害 之 所 以 较为 天 重 ， 就 是 由 于 这 个 原因 。 


-秧田 所 受 深水 的 损害 ， -氮肥 分 的 多 少 比 


. ER HU ISTES. 这 一 点 是 值得 


注意 的 = 地 力 较 翘 或 控制 施肥 的 秧田 ,所 受 的 


损害 也 轻 。 


“ (5 在 湾 水 的 期 间 ， 如 果 能 使 积 划 的 头 
RRA RAB, 被 损害 的 程度 可 


以 大 大 减轻 。 is 
. (6 ) 身 昔 在 未 中 徒长 变 得 很 软弱 ， 水 退 


-后 叶子 焉 在 地 面 , 彼此 相互 重 卷 揽 盖 。 灾 苗 最 
ise, FFARR BB 
Bin 


r OF ) 对 于 水 灾 的 抵抗 性 ， 虽 依 水 稳 品 种 


-而 有 所 不 同 ， 但 是 现在 已 经 知道 ， 和 同化 作用 - 


所 积累 的 矶 永 化 各 物 的 多 少 有 关系 。 
?. 泥 主 的 沉积 “ 浊 水 连 镭 地 流 进 秧田 
一 时; 则 在 床 面 荆 沉积 大 量 的 泥土， 者 是 沉积 的 
LRM, RAS AKA, 但 如 厚 达 5 厘米 


以 上 时 , 则 下 部 生根 的 节 间 伸 长 ,就 成 了 异型 - 


的 秧苗 。 对 于 具有 这 种 危险 的 秋田 ， 只 有 构 锁 


好 预防 的 围 际 ， 使 泥土 不 能 流入 田 内 ， 否则 只 


人 生生 和 人 处。 


当 秋田 受到 水 灾 时 ， 因 为 是 突然 安生 的 
WE, TU ARIA, REMADE. 灾 
嘎 有 各 种 不 同 的 情况 ， 应 该 根据 各 种 被 害 的 
程度 杂 考 起 措施 。 下 面 举 出 两 ,三 个 例子 ， 加 


入 划 壮 秩 贡 的 农民 ， 对 这 样 的 流水 


各 | 


DBI. 


1 eee APRA SLAPS 
- UIRRALL, 所 以 ; BIN ERR SEI ACH 


害 时 , 也 要 注意 保护 ， 以 便 在 水 退 后 再 想法 进 
行 恢复 :为 子 使 秧苗 的 损害 降 到 最 小 程度 首 
ERE ALM RTE A, 在 水 田 折衷 身 


| SCH BE SRB = BR 
子 。 由 于 受过 数 次 水 灾 的 损害 , 所 以 进行 了 培 一 
育 抵抗 力 强 的 壮 苗 的 研究 ， 其 精 果 在 1953 年 as 
的 水 灾 时 , BAB HE — 7S, 但 有 的 和 


苗 几 和 卑 没有 受到 全 何 损害 。 peas 
} 但 是 道 常 则 多 少 总 要 受 些 损害 的 ， 所 以 


希望 对 以 下 用 上 加 以 注意 。 
(了 ) 养 成 不 多 施 氮肥 的 习惯 ， 因为 氮肥 © 


肥效 过 大 时 , 则 所 受 的 损害 也 最 天 
(2 ) 稀 田 被 淹没 时 ， 尽 量 用 抽水 机 等 把 


水 抽出 , 使 秧苗 的 头 部 多 少 露出 水 面 ! = 
(3) CE7SR WU Re, 一 面 落水 ,一 面 要 好 : 
SO Ee HEE Le a 


良好 的 精 果 。 
C4 ) 渡 没 数 且 的 秧苗 ， fn KSB EA 


HB RUA, WER 5 —7 FL 


RSL a GES, 插秧 日 期 即使 顺延 效 日 , 这 
是 不 得 已 的 。 

(5 ) 也 有 把 在 水 中 生长 过 长 的 省 甬 中 子 
剪 掉 一 部 分 的 , 但 是 尽 可 能 以 不 剪 为 是 , 即使 
剪 掉 , 以 剪 掉 不 超过 全 长 的 1/4 左 右 为 宜 。 

( .6 ) 必 要 时 , 稍稍 施 些 追肥 也 有 效果 , 例 
如 不 施肥 或 施肥 较 少 的 秧田 ， 和 追 施 少量 的 氮 
肥 或 钙 肥 , 能 收 到 好 的 成 果 。- 


泥土 沉积 较 厚 的 秋田 ,在 退 水 的 同时 ;用 


木 友 一 类 的 农具 从 床 面 上 把 泥土 推 掉 较 好 ! 
推 时 是 从 秧苗 的 生 面 把 筷 苗 压倒 ， 看 起来 好 


象 做 得 过 火 ， 但 是 把 堆积 较 厚 的 泥 主 推 掉 对 - 


秧苗 的 生长 是 有 利 的 。 
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RS SASHI = 8 ? - | BEEK a ae ce 
Zz Ces 预备 秋田 - ASR AR etn “期 限 ， 然后 考虑 到 期 能 否 并 成 秋 划 例如 在 温 
aT EE, 因此 在 恢复 秧田 的 同时 : 要 考虑 作 预 备 蚂 的 平原 地 带 ， 预定 在 6 ARORA, 4 
BL fF. Ns | SBN T ACRTOS LRM, 
”~ “预备 秧 但 所 用 的 种 子 的 品种 和 播种 期 ， “假定 在 7 月 以 前 还 能 插 栅 HS SE, Ss 
要 模 据 地 区 和 水 灾 发 生 的 时 期 而 定 。 二 充分 育苗 的 时 间 。 在 这 个 时 期 的 秋田 :有 20 天 一 


-者 是 在 秋田 后 期 ， 则 需 负 查 当 地 膀 插 的 。 即 能 音 成 秧 苦 ， 如 处 理 得 得 当 ， spines? 


~ 人 
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， 如 当 了 大 批 的 陆 玖 132 民 的 MP REAR, Wh & 天 
可 以 从 全 国 范围 选择 时 度 忆 相当 高 ， SARTRE : -. ? 


eam. ert: Sy reek 


ee 
4h = 


Pen See Rega ee > 
Ree RHO, 到 不 适当 。 eet AUBIN RS BLA PY 


“ 题 ; AULT, 具 考虑 也 用 的 内 题 是 不 儿 


OO- -市 去 伸 长 过 长 的 吐 尖 x eae 


i. AER 
© Rae Ber 
Fav keLbek, BRB a 
部 露出 水 面 竺 天 BUR 
Bis : 这 
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© weet uN. 
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@ Warn HWHMBN = 
a ee 
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. Ee 
@ Ammen Nea © NIMReROM iMRe 人， 
ee yes meee eo 秆 后 流水 4 二 5 日 被 害 也 不 天 oak 


Al : es 


a) Se eee 
’ ? 
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Ae) el oie eee 


: 
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~ 
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的; 须要 同时 考虑 未 田 的 措施 问题 。 
于 移植 后 不 久 的 水 炎 ”移植 后 不 久 即 发 
生 没 永 时 , 就 比 秋田 的 问题 还 要 困难 。 
“在 经 常 发 生 水 灾 的 地 区 ， 预 料 在 某 一 个 
时 期 有 发 生 水 灾 的 危险 时 ， 则 用 改 为 早期 栽 


a 培 等 方法 来 请 求 安全。 同时 插 秋 时 最 好 尽量 


cbs cc 
人 


是; 在 水 退 后 详 绷 地 检查 秧苗 的 情况 , RR 


苗 有 一 片 叶 还 活着 ,就 不 要 重新 换 插 , 而 是 听 
其 恢复 。 把 水 排出 后 隔 几 天 进行 中 耕 ， 换 上 


新 水 。 


-2. 晚期 栽培 fe Kinet es EON 
“” 王 , 就 是 插 秋 的 密度 问题 。 

在 正常 的 情况 下 每 坏 插 60 范 、 每 范 3 株 
om, 晚 插 一 个 月 ， 则 每 坯 应 插 90 苑 ， 每 莞 5 株 
志 右 。 不 到 一 不 月 时 ， 可 以 把 葛 数 减少 部、 


一 、 扁 定 
BAR AER EAL 
Wie Ey AAA BT VA 53 PE 
FL A PLAIN A 
“个 期 间 。 * 
Ze A A PRL MULE, 


AUK BCR SME BIE, 49 


别 是 后 者 组成 大群， 对 成 熟 期 的 水 稳 为 害 很 
大 。 并 且 有 的 地 区 ， 其 侵 交 地域 似乎 都 有 一 定 
的 规律 。 饲 鸦 的 为 害 是 在 秋田 期 为 了 捕食 娃 
类 或 其 食物 , 扰乱 秧田 , 但 因 其 目的 不 是 直接 


PS ae eee 


输 时 要 注意 不 使 秧苗 发 生 干枯 ， RRR Va 


AUF ABER ETT aa 
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aye ee fas: 


- 题 。 


-三 个 本 叶 的 期 间 , 都 有 受害 的 危险 。 
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AGM RRO. iy 

oe Te RAE, 
ARAMA, HREM 
AE 2—, ARH E 
SARS JOA ORT CAPRA | 

”播种 方法 以 点 播 (每 范 5 一 6 粒 ) 此 撒播 
或 条 播 有 利 ， TE AL A 
较 好 , 需要 施 基肥 。 “二 ee 

直播 时 须要 培土 cen, 直播 a 
和 培土 是 分 不 开 的 。 初 期 不 须 治水， Asif . 


CRRRERMRLRIRRAME 


»* 


>) 上 


a, AE CRRA EM 


工 :为害 的 情况 普通 栽培 时 。 刚 播 下 的 
谷 种 , 易 受到 吸食 , EME REA 


FURIE hESC RR, 因 | 
ZEAE eR, (EAE HOR SEA Be 
苗 幼小 , 还 有 受害 的 危险 。 “二 a 
2. BMA PENS 
RRR A>, TEEPE RRR 
AEWA RR LAER 

在 普通 栽培 的 水 秧田 中 ， 在 水 灌 到 床 “是 


. 
1 


ot 而 友 开 上 PALIT NER, te 
 ehanied 则 受到 吸食 之 害 。 
”早期 栽培 的 保温 秋田 ， 有 保温 耘 复 盖 ，， 
RR , (LFA AER AEE, PHB), R 
有 被 害 危 险 , 因此 在 撤除 复 盖 耗 后 ,应 充分 的 
灌水 ,使 未 面 达到 床 面 以 上 ; 直到 生出 四 个 以 


上 上 的 机 叶 后 次 有 受害 的 危险 时 再 进行 排水 、 


灌水。 


二 普通 栽培 的 水 筷 田 ， 其 采 薄 时 间 和 普通 


: “ana, 只 在 沟 内 灌水 , 容易 受害 。 因 此 

”在 折 圳 秩 田 播种 后 抹 种 时 ， 要 注意 把 种 子 抹 

_ 进 泥 内 ,要 从 上 面 看 不 见 一 粒 种 子 , 有 必要 时 
“在 床 面 上 撤 布 稻草 ， 等 秋 苗 已 生长 到 不 受害 
的 程度 时 , 再 把 稻草 拿 开 。 


除了 以 上 间接 防除 的 方法 以 四， 还 在 双 


。 次 尖 进行 由 让， 不 使 飞 来 的 方法 。 


:最近 在 各 地 盛行 的 方法 是 用 实 一 寸 长 一 “ 


尺 的 铝 耗 《月 本 市 面 的 贩卖 号 ) 挫 在 小 木 椒 
Es ZEA BONN KB), 把 这 样 的 东西 
ERE MARRHA, RAB LER 
电灯 渔 , VAGUE CK KE TAIN 
动 和 发 光 的 东西 ， 所 以 元 采用 了 这 样 的 方 
5 Bs ae 
RAR AEMSMES KH, Le 
NRA, ARTE, A 
ESRB A 时 的 采用 纵横 拉 二 让 lala 
法 。 、 
“Wane Lew ieee 
二 5 寸 二 工 只 的 间隔 拉 LOR, FRR 
果 。 如 用 铁路 | BR SHARE 
时 , HR BOR EMT. CELTS IRA, Be 
PRCKMREREL, FRB 
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网 , 当然 是 一 个 好 方法 ， ER MR ieee 
费 问 题 。 
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“(a ) 黎 信和 国内 的 谷 种 ,毁坏 悉 轩 | ee 
VERBENA, EAE 
咬 断 ; = 
on "ev 
SEMA SER, te 
(ia PAY TSU A A 


2. EAR HE ee ee 


LSAT BL ALP SL RL, ZK LE 2 DY EK 


AVERLT RAKE, FREAD EHS 


HE, RATER HN AT ES 
PVE BI AL FR — BEY, HOSE AE UTI, 
类 的 种 类 而 不 同 。 ， 

野 鼠 体 长 网 1t 理 米 、 体重 的 区 克 ， 水 避 的 
体 长 平均 网 17 进 米 , 体重 级 162 克 。 都 在 水 困 ” 


“的 畦 边 掘 铜 构 菜 。 采 食 的 活动 范围 , 野 饼 为 洞 


实 附近 的 14 一 25 米 .水 鼠 为 50 一 60 米 。 一 天 的 


, 取 食 量 大 致 野 筷 锡 为 体重 的 80 一 902%6， 水 鼠 
葛 为 体重 50%。 水 鼠 对 糙米 的 ABA a 


BY /|\, 
8. 防除 的 方法 现在 以 毒 杀 为 主 。 理 起 
HARRAH: CHASES, (2B 


HR ( 3 AEA MAR. (LE e 
RAB AYE BLK, 


(1 ) 新 杀 鼠 药 的 种 类 和 特性 5 
(FA) 3a Bt BEG ( Sodium fluoroacetateCH,: 
FCOONa): 市 上 卖 的 叫做 弗 拉 道 儿 ,是 杀 鼠 为 
很 大 的 药剂 之 一 ,县 筷 类 并 不 厌食 此 药 , 由 于 
BAVA: 使 用 也 很 简单 ; 矢 类 只 要 香 食 0.2 一 
0. 32552, 即 能 致死 但 对 大 冀 的 毒性 世 很 大 ， 
对 犹 , 狗 特别 有 害 。 因 使 此 药 后 往往 毒 死 贵 重 
的 猎犬 ,所 以 有 很 多 人 不 满意 这 种 药剂 ,使 用 ” 
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we, © 


: AER RAL, 还 没有 在 日 本 
“广泛 地 使 用 , 鼠 类 只 吃 一 次 即 可 致死 ,而 对 人 
: MAS. 今后 普及 使 用 的 可 能 性 很 大 。 
E. 1 (两 ) 香 豆 素 剂 C3 - (a-acctonylbenzyl)~ _ 


Sas 
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ooeaoent 市 上 卖 的 制品 中 递 基 “ 绩 就 是 忻 拉 道 儿 但 这 种 药 内 为 毒性 很 大 ; 毒 
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_ 度 的 危险 ; “Fe Bese FI Bak fe TRATES 207 Bk eR 
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